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भाग 1 - खण्ड 2 

PART 1 - - SECTION 2 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , छट्रियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications regarding Appointments , Promotions , Leave etc . of Government Officers issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली -110004, दिनांक 19 मई 1976 
सं० ए० 340 12/ 1 / 76-प्रशाo - - राष्ट्रपति मचिवालय में 
स्थानापन्न अवर सचिव श्री देश बन्धु भाटिया को दिनांक 7 मई 
1976 के अपरान्ह से इस सचिवालय में अपने स्थायी पद अनुभाग 
अधिकारी को पुनः सम्भाल लिया है । 

__ के० सुब्रमणियन, अवर सचिव ( प्रशा० ) 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 
नई दिल्ली - 11000 1 , दिनांक 11 मई 1976 
सं० ए० 32013/ 2/ 76-प्रशा० [ - - राष्ट्रपति , अनुभाग 
अधिकारी के ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री वी० पी० मरवाह को 
5 मई 1976 के पूर्वाह्न से 15 जून 1976 तक 42 दिन की अवधि 
के लिए के० स० से ० के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के 
लिए नियुक्त करते हुए उन्हें उपर्युक्त अवधि के लिए कार्मिक और 
प्रशासनिक सुधार विभाग में अवर सचिव , के पद पर नियुक्त करते 


लोक -मभा सचिवालय 
नई दिल्ली - 110001,दिनांक 20 मई 1976 
सं० पी० एफ० 80 ( 3 ) ए० एन०- 1/ जी० एन० - 718/ 76 - - 
श्री एस० न्यागराजन , स्थाई लेजिस्लेटिव असिस्टेंट को दिनांक 17 
मई 1976 से 3 जुलाई 1976 तक स्थानापन्न रूप में जामिनर 
आप क्वेश्चंस के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


दिनांक 12 मई 1976 
सं० 12025/1/ 76-प्रशासन-1 -- राष्ट्रपति , श्री ए० एन० 
मिश्र को 11 मई , 1976 के पूर्वाह्न से अगले अादेश जारी होने तक 
कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अनुसंधान अधिकारी 
( श्रेणी- II ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

परमानन्द, अवर सचिव 


मं० पी० एफ० 95 ( 3 ) / ए० एन० -1 /जी० एन० - 717/ 76 
- - श्री बी० पी० मरवाह, स्थाई लेजिस्लेटिव कमेटी असिस्टेंट को 
दिनांक 3 मई 1976 से 3 जुलाई 1976 तक स्थानापन्न रूप में 
एग्जामिनर श्राफ क्वेश्चंस के पद पर नियुक्त किया जात है । 


ग० ४० ग० रामन , कृते महासचिव 


नई दिल्ली- 110001, दिनांक 18 मई 1976 
सं० 1 20 15/ 1/ 7(6- प्राई ० एम० एस० --- राष्ट्रपति , भारतीय 
सांख्यिकी सेवा के ग्रेड - 1 के स्थायी अधिकारी श्री वी० एन० ग्राम्बले 
( 933 ) 
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को उक्त सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में 9 सितम्बर 1975 के पूर्वाह्न 
से नियुक्त करते हैं । 
____ सं० 12015/ 6/ 76- आई० एस० एस० - - राष्ट्रपति , भारतीय 
सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-IV के अधिकारी श्री बी० एस० मित्तल को 
दिनांक 1 मई 1976 के पूर्वाह्न से अगले प्रादेश होने तक उसी सेवा 
के ग्रेड-III में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करते हैं । 

बी० एल० मथुरिया , अवर सचिव 


8 . श्री बलबन्त सिंह --- 17-12- 1975 
9 . श्री बी० एस० शर्मा - - 17- 12- 1975 
10. श्री मोहम्मद सैदुल्लाह-- - 17-12-1975 
11. श्री सी० के० वर्मा - - 17-12- 1975 

आर० एल० अग्रवाल , अवर सचिव 


नई दिल्ली- 110001, दिनांक 19 मई 1976 
सं० 6/ 10/ 75 -प्रशिक्षण -1 - राष्ट्रपति , लेखा परीक्षा तथा 
लेखा , डाक व तार उप निदेशक के कार्यालय जयपुर , के लेखा अधि 
कारी श्री वी० नटराजन को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान 
नई दिल्ली में , सहायक निदेशक ( लेखा ) के पद पर 20 जुलाई 
1976 के अपराह्न से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति 
को लगातार नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं । 

पी० प्रभाकरन , अवर सचिव 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 18 मई 1976 
सं० 14013/ 1/76-अ० भा० से० ( 3 ) -- भारतीय 
प्रशासन सेवा ( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3क द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति , बिहार राज्य के 
संवर्ग में आबंटित भारतीय प्रशासन सेवा के श्री कुशेश्वर झा को 
29 अप्रैल 1975 से उस सेवा में स्थायी करते हैं । 

__ दिनांक 19 मई 1976 
सं० 17012/12/ 76 -अ० भा० से० ( 1 ) -- भारतीय वन 
सेवा (भर्ती ) नियम , 1966 के नियम 6 के अन्तर्गत राष्ट्रपति 
वर्ष 1975 में हुई भारतीय वन सेवा परीक्षा को प्रतियोगिता में 
सफल हुए निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्रत्येक के सामने दी गई 
तारीखों से भारतीय वन सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं : - - 

1. श्री के० वी० राव -- 29- 3- 76 (पूर्वाह्न ) 
2 . श्री रूपलाल - - 13-4 -76 ( पूर्वाह्न ) 
3 . श्री प्रदीप के० शर्मा - - 15- 4 -76 ( पूर्वाह्न ) 

दिनांक 22 मई 1976 
सं० 180 13/ 2/ 74-अ० भा० से० ( 1 ) - भारतीय बन 
सेवा ( परिवीक्षा ) नियम , 1968 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग के भारतीय 
वनसेवा के सदस्य सर्वश्री के० जी० बैंकटरमण, ग्रार० सी० एल० 
श्रीवास्तव , पार० के० वर्मा तथा श्री वी० के० सूद को 1- 10- 1967 
से भारतीय वन सेवा में स्थायी करते हैं । 

दिनांक 24 मई 1976 
सं० 14013/ 1 / 76- अ० भा० से० ( 3 ) - .- भारतीय प्रशासन 
सेवा ( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3 के उप नियम ( 2 ) 
के प्रथम परन्तुक के साथ पठित नियम 3- क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश राज्य के संवर्ग में आबंटित 
भारतीय प्रशासन सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के 
सामने दी गई तिथि से उस सेवा में स्थायी करते हैं :-- - 

1. श्री फरहात अली - - 29- 11- 1975 
2. श्री एस० एम० एच० रिज़वी० - - 29- 11- 1975 
3 . श्री पी० सी० श्रीवास्तवा -- 29- 11- 1975 
4 . श्री आर० सी० टकरू - 29- 11- 1975 
5 . श्री एम० सी० जोशी I - -- 29- 11- 1975 
6 . श्री प्रार० के० गुप्ता-- - 29- 11-1975 
7. श्री बी० बी० माथर - - 29- 11- 1975 


नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मई 1976 
सं० 13019/10/ 76-प्रशिक्षण-I[ -- श्री भारतेन्द्र सिंह 
बासवान , आई० ए० एस० , ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासन अकादमी , मसूरी में उप निदेशक के पद का कार्यभार एक 
मई 1976 ( 1 -5 - 1976 ) के पूर्वाह्न में संभाल लिया है । 

हंस राज लोढ़ा , प्रवर सचिव 

- - - ---- --- - - 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 21 मई 1976 
सं० 3/ 1/ 76-के० से० ( 1 ) - - केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 
स्थायी सलेक्शन ग्रेड अधिकारी श्री पार० पी० कपूर जो वित्त 
मंत्रालय व्यय विभाग में निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य 
कर रहे थे , को राष्ट्रपति , सहर्ष 30 अप्रैल 1976 के ( अपराह्न ) 
से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं । 

शुद्धि -पत्र 
सं० 3 / 1/ 76-के० से० ( 1 ) - - श्री जे० पी० सिंधल को 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I से सेवा निवृत्त करने के विषय में 
इस विभाग की समसंख्यक दिनांक 12 मई 1976 की अधिसूचना 
एतद्द्वारा रद्द की जाती है । 

सं० 4/ 19/ 76-सी० एस०- 1 - --केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 
स्थायी अनुभाग अधिकारी सर्वश्री ए० एन० सरीन तथा एस० पी० 
कौड़ा ( जो कि वित्त मंत्रालय के काडर के है ) को राष्ट्रपति सहर्ष 
उस सेवा के ग्रेड- 1 ( एक ) में 1 अप्रैल 1976 के पूर्वाह्न से अन्य 
आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 22 मई 1976 
सं० 3/ 1/ 76-के० से० ( 1) - - केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 
स्थायी ग्रेड- 1 अधिकारी श्री बी० डी० भट्टाचार्य, जो उस सेवा के 
सलैक्शन ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियुक्त थे, और आयात निर्यात 
के कार्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक के पद पर कार्य कर रहे थे, को 
राष्ट्रपति , 17 अप्रैल , 1976 के ( अपराह्न ) से मूलनियम 56 ( जे ) 
( i ) के अन्तर्गत सरकारी सेवा से निवृत करते हैं । 

के० बी० नायर , अवर सचिव 
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अन्तरिक्ष विभाग 
बंगलौर-560009, दिनांक 4 मई 1976 
सं० 72 ( 5 )/ 76- 1 - - राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के 
इसरो उपग्रह तंत्र परियोजना, बंगलौर में स्थानापन्न चिकित्सा अधि 
कारी डा० के० प्रार० जन्ताकल को इसी परियोजना में वरिष्ठ 
चिकित्सा अधिकारी के पद पर 16 जनवरी, 1976 के पूर्वाह्न से 
अागामी आदेश तक नियुक्त करते हैं । 

सं० 8 / 2 ( 1 )/ 7G-I -- राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के 
अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र , अहमदाबाद में स्थानापन्न भंडार अधिकारी 
श्री एम० जे० शाह को इसी केन्द्र में भंडार अधिकारी -II के पद 
पर दिनांक 6 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक स्थाना 
पन्न रूप से नियुक्त करते है । 


__ सं० 6 / 2 ( 2 )/ 76-I.-- राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के 
विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र , त्रिवेन्द्रम में वैज्ञानिक इंजीनियर 
एस० ई० श्री वी० सुधाकर को इसी केन्द्र में वैज्ञानिक / इंजीनियर 
एस० एफ० के पद पर दिनांक 1 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से 
आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

सं० 6/ 2 ( 2 )/ 76 -[ - - राष्ट्रपति , श्री वाई० एस० राजन , 
वैज्ञानिक इंजीनियर एस० ई० को अन्तरिक्ष विभाग के भारतीय 
अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय , बंगलौर में वैज्ञानिक इंजीनियर 
एस० एफ० के पद पर दिनांक 1 जनवरी 1976 के पूर्वाह्न से 
अागामी आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 18 मई 1976 
___ सं० 72 ( 1 )/ 76-1.- - राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के 
विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र , त्रिवेन्द्रम में वैज्ञानिक इंजीनियर 
एस० सी० श्री जी० कृष्णन का त्यागपत्र दिनांक 29 अप्रैल , 1976 
के अपराह्न से स्वीकार करते हैं । 

पी० ए० मेनन , अवर सचिव 


____ सं० 8/ 2 ( 1 )/ 76-[ -- राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के 
अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र , अहमदाबाद में स्थानापन्न प्रशासन अधि 
कारी - I श्री के० पी० पार० मेनन को इसी केन्द्र में प्रशासन 
अधिकारी - II के पद पर दिनांक 6 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से 
पागामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 5 मई 1976 
सं० 2/ 3 ( 2 )/ 72-1 -~-विदेश मंत्रालय को उनकी सेवाएं 
सौंपी जाने के परिणामस्वरूप श्री एम० ए० वेलोडी , भारतीय विदेश 
सेवा ने अन्तरिक्ष विभाग में भारत सरकार के अपर सचिव के पद 
का कार्यभार दिनांक 1 मई , 1976 के पूर्वाह्न से छोड़ दिया है । 

दिनांक 10 मई 1976 
सं० 3 / 3 ( 2 )/ 76-I -- - राष्ट्रपति , भारतीय लेखा-परीक्षा 
और लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री बाई० एस० दास को अन्तरिक्ष 
विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 10 
मई 1976 के पूर्वाल से अागामी आदेश तक नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 3/ 3 ( 2 )/ 76-I - - राष्ट्रपति , इस विभाग के संयुक्त 
सचिव श्री बाई० एस० दास को , उनके संयुक्त सचिव के कर्तव्य 
भार के अतिरिक्त अन्तरिक्ष आयोग के सचिव के पद पर अागामी 
आदेश तक नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 14 मई 1976 
सं० 7/ 2 ( 1 )/ 76-[ -- राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के 
विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र , त्रिवेन्द्रम में बैज्ञानिक इंजीनियर 
एस० डी० डा० एस० प्रथान का त्यागपत्र दिनांक 9 जुलाई, 1975 
के अपराह्न से स्वीकार करते हैं । 

दिनांक 17 मई 1976 
सं० 6/ 2 ( 2)/ 76-1 -- राष्ट्रपति , अन्तरिक्ष विभाग के 
अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र , अहमदाबाद में वैज्ञानिक इंजीनियर एस० 
ई० श्री के० एस० कार्निक को इसी केन्द्र में वैज्ञानिक/ इंजीनियर 
एस० एफ० के पद पर दिनांक 1 जनवरी 1976 के पूर्वाह्न से 
आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 


योजना मंत्रालय 

( सांख्यिकी विभाग ) 
नई दिल्ली- 110001, दिनांक 18 मई 1976 
सं० ए०- 19018/ 4 / 76- रा० प्र० स०- II -- राष्ट्रपति , 
श्री भीम सैन को 20 अप्रैल 1976 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष की परिवीक्षा 
की अवधि के लिए कलकत्ता स्थित सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान 
प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में सहायक निदेशक के पद 
पर नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 24 मई 1976 
सं० ए० - 32013/ 3 / 75- रा० प्र० सर्वे०-II -- राष्ट्रपति , 
समंक विधायन प्रभाग , राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन , कलकत्ता 
के सहायक निदेशक श्री निर्मलेन्दु भौमिक को उसी प्रभाग और 
कार्यालय में 25 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से छ: माह की अवधि तक 
अथवा जब तक उक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती , 
जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न उप निदेशक नियुक्त 
करते हैं । 

दिनांक 26 मई 1976 
सं० ए०- 1 20 25/ 1 ( iii )/ 76-एन० एस० एस०-I[.. -- राष्ट्र- . 
पति , राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में खपाये गये भारतीय 
सांख्यिकीय संस्थान के निम्नलिखित ग्रेड-IV सांख्यिकों को समक 
विधायन प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में 1- 6- 1972 
के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रत्येक के नाम के सामने लिखे स्थानों 
पर अस्थायी तौर पर सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं : 
क्रमांक, नाम और स्थान 

सर्व श्री 
1. जगदीश चन्द्र दास - - कलकत्ता 
2. एन० सी० प्रमाणिक --गिरडीह 
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3. एन० के ० दारा गुप्ता ---कलकत्ता 

सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के प्रवरण ग्रेड में स्थानापन्न 
4. एस० सी० बसु रे --कलकत्ता 

रूप में नियुक्त करते हैं । 
5 . एम० टी० जेकब - - नई दिल्ली 

2. श्री खेत्रपाल की सेवायें दिनांक 17 मई , 1976 
6. प्राणबन्धु दास -- -कलकत्ता 

के अपराह्न से इस्पात व खान मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) 
7. प्रोबाश मुखर्जी- --कलकत्ता 

को सौंपी गई है । 
8 . एन० एन० सरकार - - कलकत्ता 

के० एस० रामनाथन , अवर सचिव 
9. असीम चौधरी -- - नई दिल्ली 
सं० ए०- 1 20 25/ 1 ( IV )/ 76- एन० एस० एम०-[[... - राष्ट्र 

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 12 मई 1976 
पति राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में ग्यपाए गए भारतीय सांख्यि 

सं० ए० - 19 ( 123) / 76-प्रशासन - 2 - - योजना आयोग में 
कीय संस्थान के ग्रेड IV सांख्यिकों सर्वश्री सी० सुब्रह्मण्यन और के० अनुसंधान अधिकारी श्री पार० पी० नागी की सेवाएं दिनांक 
पी० चटर्जी को सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय 30 अप्रैल , 1976 ( अपराह्न ) से रिपब्लिक आफ जांबिया 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगटन , कलकत्ता में 1- 6- 1972 से अगले आदेशों को सौंपी गई है । 
तक अस्थायी तौर पर सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 17 मई 1976 
राजेन्द्र नारायण सक्सेना , उप - सचिव 

सं० ए० 19( 136 )/ 76-प्रशासन- 2 - - योजना आयोग में 

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री पी० एस० संगवान , जो 
नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 1976 

इस समय कृषि व सिंचाई मंत्रालय ( ग्राम विकास विभाग ) 

में प्रतिनियुक्ति पर है, दिनांक 21 अप्रैल , 1976 ( अपराह्न ) 
सं० ए०- 12034/ 4/ 75-स्थापना- 1 -- इस विभाग की दिनांक 

से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण पर 
9 फरवरी , 1976 को समसंख्यक अधिसूचना के सिलसिले में राष्ट्र 

इंग्लैंड गए । 
पति , गृह मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के 
स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री बी० आर० दुग्गल की , वरिष्ठ 

दिनांक 18 मई 1976 
विश्लेषक के नि : संवर्ग पद पर नियुक्ति की अवधि उन्हीं शर्तों के सं० एफ० 6 ( 984 )/ 7 6-प्रशासन- 1 - - राष्ट्रपति , भारतीय 
अनुसार नितान्त तदर्थ आधार पर 29 फरवरी , 1976 से आगे कृषि अनुसंधान परिषद् , नई दिल्ली के अपर सचिव ( केन्द्रीय 
और माह के लिए बढ़ाते हैं । 

सचिवालय सेवा प्रवरण ग्रेड ) श्री बी० एस० यादव को दिनांक 
प्रार० डी० सिंहल , अवर सचिव 

6 मई , 1976 के अपराह्न से अागामी आदेशों तक योजना 
आयोग में भारत सरकार के उप सचित्र के पद पर नियुक्त 

करते हैं । 
नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1976 

__ सं० ए०- 190 16/ 32/ 75-सी० एम० /प्रशासन- 1----संचार 
सं० ए०- 1 2026/ 5/ 74- रा० प्र० म० - I - राष्ट्रपति , मंत्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन , क्षेत्र संकार्य प्रभाग में स्थायी लेखा प्रवरण ग्रेठ अधिकारी और भूतपूर्व योजना राज्य मंत्री ( श्री 
एवं प्रशासन अधिकारी श्री ए० एल० चुघ को 10 मई , 1976 से आई० के० गुजराल ) के निजी सचिव श्री के० पी० घटनेकर 
अगला प्रादेश मिलने तक नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के उसी प्रभाग ने दिनांक 12 मई , 1976 के पूर्वान से योजना मंत्रालय में 
में , नियमित आधार पर स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी नियुक्त निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
करते हैं । 
बी० डी० पाहूजा , अवर सचिव 

श्री के० पी० घटनेकर की सेवाएं उसी तारीख से मास्को 
में भारत के राजदूत के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के 

लिए विदेश मंत्रालय को सौंपी गई हैं । 
__ योजना आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 18 मई 1976 

___ सं० ए० 19016/ 31 / 75-सी० एम० प्रशासन - 1 -~-पूर्ति 

और पुनर्वास मंत्रालय ( पूर्ति विभाग ) में केन्द्रीय सचिवालय 
सं० ए० 120 22/ 1/ 75-सी० एम०/ प्रशासन - 3 - राष्ट्र 

सेवा के स्थायी सहायक और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री 
पति , योजना आयोग के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक 

के सहायक निजी सचिव श्री बी० बी० बख्शी को दिनांक 
सेवा के स्थानापन्न ग्रेड 1 अधिकारी और इस्पात व खान मंत्री 

23 अप्रैल , 1976 से 22 जुलाई , 1976 तक 91 दिन 
( इस्पात विभाग ) के अपर निजी सचिव , श्री प्रो० पी० खेत्रपाल 

की अजित छुट्टी , उनकी छुट्टियां उपलब्ध होने पर, प्रदान की 
को दिनांक 11- 5- 76 के कार्यालय आदेश ( भाग 1 ) सं० 

गई है । 
5 ( 7 )/ 74-प्रशासन - 1 द्वारा इस्पात और खान मंत्रालय 
( इस्पात विभाग ) से परावर्तन पर दिनांक 15 मई, 1976 छुट्टी की समाप्ति पर श्री बख्शी पूर्ति और पुनर्वास 
के पूर्वाह्न से अस्थायी रूप में योजना आयोग में केन्द्रीय मंत्रालय ( पूर्ति विभाग ) में कार्यभार सम्भालेंगे । 
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दिनांक 20 मई 1976 

उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से और प्रागे आदेश होने तक 
सं० ए० 19( 266 ) / 76-प्रशासन - 2 --- राष्ट्रपति , श्री नियुक्त करते हैं । 
एस० जी० ब्राह्मणे को दिनांक 10 मई, 1976 (पूर्वाह्न ) 

एन० के० सेठ , अवर सचिव 
से अस्थायी रूप में और अागामी प्रादेशों तक योजना आयोग 
में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

( न्याय विभाग ) 
सं० एफ० 6 ( 70 )/ 67-प्रशा०- 1 - - राष्ट्रपति , भारतीय 

नई दिल्ली , दिनांक 22 मई 1976 
आर्थिक सेवा के ग्रेड- 3 के अधिकारी और योजना आयोग में 
संयक्त निदेशक के संवर्ग- बाहय पद पर स्थानापन्न श्री प्रो० 

सं० 16/ 7/ 7 6 -न्याय - - संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति , श्री 
के० पासी को दिनांक 1 मई, 1976 से 19 जून , 1976 

सयद अली अहमद , बी० एस० सी० बी० एल० ( आनर्स ) को 
तक के लिए उक्त सेवा के ग्रेड- 2 में स्थानापन्न रूप में नियुक्त 

तारीख 28 मई, 1976 से दो वर्ष की अवधि के लिए पटना उच्च 
करते हैं । 

न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं । 
2 . राष्ट्रपति श्री पासी को उक्त अवधि के लिए योजना 

पार० वासुदेवन , उप सचिव 
अायोग में संयुक्त निदेशक के पद पर भी नियुक्त करते हैं । 
दिनांक 21 मई 1976 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 
सं० ए० 120 25/ 26/ 72-प्रशासन- 2 - - राष्ट्रपति , कृषि 

__ नई दिल्ली -110001, दिनांक 18 मई 1976 
मंत्रालय ( स्व विभाग ) में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री 
अशोक कुमार नंदा की योजना प्रायोग में अनुसंधान अधिकारी के 

सं० ए० 120 23/8/ 75-प्र० 1 ---इस विभाग की इसी 
पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1 अप्रैल , 1976 से 9 दिसम्बर 

संख्या की दिनांक 21- 2- 1976 की अधिसूचना की अनुयुति में 
1976 तक बढ़ाते हैं । 

राष्ट्रपति ने , विधि , न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय , कम्पनी कार्य 

विभाग में , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड - I स्थानापन्न अधिकारी 
सं० ए० 120 2 5/ 20/ 73-प्रशासन - 2 - - राष्ट्रपति , योजना 

श्री ए० के० घोष को , 1- 4- 76 से अगला आदेश होने तक , उसी 
आयोग में अनुसंधान अधिकारी श्री पार० सी० महतानी की नियुक्ति 

विभाग में , प्रतिनियुक्ति आधार पर , उप निदेशक ( निरीक्षण ) के 
की अवधि को दिनांक 1 अप्रैल , 1976 से 31 जनवरी, 1977 तक 

पद पर नियुक्त किया है । 
बढ़ाते हैं । 
ज्ञानेंद्र नाथ गुप्त , निदेशक ( प्रशासन ) 

दिनांक 19 मई 1976 

सं० पी० एफ० जी० ( 33 ) सी० एल० ए०/ 55 -- श्री सी . 
विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

एच० एस० राव शासकीय समापक , उच्च न्यायालय , बम्बई , को 

17- 3- 76 से 27- 3- 76 तक 11 दिन का अजित अवकाश 13 , 
(विधायी विभाग ) 

14, 15 व 16 मार्च, 1976 तथा 28 मार्च, 1976 को 
नई दिल्ली , दिनांक 17 मई 1976 

क्रमशः छुट्टियां तथा परिणित छुट्टी होने से , इस अवकाश में सम्मि 
सं० फा० 36( 21 )/ 70-प्रशा० 1 (वि० वि० ) - - श्री एस० 

_ लित करने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है : 
एम० एच० जैदी, सहायक प्रारूपकार, राजभाषा (विधायी ) आयोग , 

कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 448 
विधायी विभाग, विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की सेवायें , 

की उप धारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
उनको केन्द्रीय सिविल सेवा ( अस्थायी सेवा ) नियम , 1965 के 

करते हुए केन्द्रीय सरकार ने छुट्टियों से वापिस पाने पर श्री सी० 
नियम 5 के उप नियम ( 1 ) के अधीन दिए गए नोटिस की अवधि 

एच० एस० राव को 29- 3- 1976 पूर्वाह्न से , अगला प्रादेश होने 
की समाप्ति पर 30 अप्रैल , 1976 के अपराह्न से समाप्त की 

तक , श्री ए० बी० सूरते , जिन्होंने शासकीय समापक , उच्च न्याया 
जाती है । 

लय , बम्बई , के पद का अतिरिक्त कार्यभार त्याग दिया , के स्थान पर 
श्री जैदी को 1- 5 - 76 से 9- 7- 76 तक 70 दिन की टर्मिनल शासकीय समापक , उच्च न्यायालय , बम्बई के स्थानापन्न पद पर 
( अजित ) छुट्टी मंजूर की जाती है । 

नियुक्त किया है । 
एन० श्रीनिवासन , उप सचिव 

सं० पी० एफ० जी० ( 279 ) -प्र० 2/ 71 -- कम्पनी रजिस्ट्रार , 

उड़ीसा , कटक, के पद पर नियुक्त होने के परिणाम स्वरूप श्री 
विधि कार्य विभाग 

चित्तरंजन दास ने 30 अप्रैल , 1976 अपराह्न से , कम्पनी रजिस्ट्रार, 
नई दिल्ली , दिनांक 15 मई 1976 

पश्चिमी बंगाल , कलकत्ता के कार्यालय में सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

के पद का कार्यभार त्याग दिया । 
सं० ए० 12023 ( 9 ) / 75-प्रशासन- III (वि० का० )------ 
राष्ट्रपति , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सं० पी० एफ० जी० ( 331 ) प्र . 2/ 76- - संघ लोक सेवा 
25 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री के० एन० अायोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने श्री जे० के० रामानी को 17 
शुक्ल को आयकर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में , अप्रैल , 1976 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक , केन्द्रीय कम्पनी 
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विधि सेवा की लेखा शाखा के चतुर्थ ग्रेड में , प्रादेशिक निदेशक , 
कम्पनी विधि बोर्ड, बम्बई के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधि 
कारी के स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया है । 

दिनांक 20 मई 1976 
सं० पी० एफ० जी० ( 309 ) प्र० 2 / 74 - - श्री एस० पी० 
गुप्ता, सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र बम्बई को 3- 5- 76 से 
22- 5- 76 तक 20 दिवस का अजित अवकाश 2- 5- 76 तथा 
23- 5 - 76 के रविवारों को इस अवकाश में सम्मिलित करने की 
अनुमति सहित स्वीकृति किया गया है । 
___ सं० पी० एफ० जी० ( 294 )-प्र० 2/ 73-~- श्री ए० आर० 
मजूमदार , सहायक शासकीय समापक , उच्च न्यायालय कलकत्ता 
को 17- 5- 76 से 31- 5- 76 तक 15 दिन का अजित अवकाश 
16- 5- 76 के रविवार को इस अवकाश में सम्मिलित करने की 
अनुमति सहित स्वीकृति किया गया है । 

___ इंद्रलाल नागपाल, अवर सचिव 


___ 2. राष्ट्रपति सर्वश्री बी० एम० सिंह और एच० वी० रोहरा 
को गृह मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में भी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 21 मई 1976 
सं० ए० 35014 / 39/ 74/प्रशासन- 1 ( क ) -- राष्ट्रपति 
परिवार नियोजन विभाग के हिंदी अधिकारी , श्री राजमणि तिवारी 
को राजभाषा विभाग में 25 मार्च, 1976 से अगले आदेशों तक 
1100- 50- 1600 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ अनुसंधान 
अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं । 

सं० ए० 3 2014/ 32/ 75-प्रशासन-( क ) -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के ग्रेड-I प्राशु 
लिपिक , श्री टी० आर० मिधा को 1 मई, 1976 (पूर्वाह्न ) 
से आगामी आदेशों तक उक्त सेवा के प्रवरण ग्रेड में स्थानापन्न 
रूप में बिल्कुल तदर्थ आधार पर नियुक्त करते है । 

राष्ट्रपति , श्री मिधा को तारीख 1 मई, 1976 से आगामी 
आदेशों तक प्रधान मंत्री सचिवालय में प्रवरण प्राशुलिपिक के रूप 
में भी नियुक्त करते हैं । 

बी० पी० लूथरा , अवर सचिव 


. 


. 


. 


. । 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 17 मई 1976 
सं० 14016/ 12/ 75-यू० टी० एस० - - पुलिस प्रशिक्षण 
कालिज , फिलौर में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर दिल्ली 
और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के परि 
वीक्षाधीन अधिकारी श्री पी० के० लोरेंग को आगे प्रशिक्षण 
के लिये 25- 3- 1976 के पूर्वाह्न से पुलिस महानिरीक्षक , 
दिल्ली के अधीन तैनात किया जाता है । 

पी० वी० जयकृष्णन , उप सचिव 


नई दिल्ली - 110001, दिनांक 18 मई 1976 

सं० 21/10/ 76-पाई० पी० एस० सैल - - राष्ट्रपति , भार 
तीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा ) नियम, 195 4 के नियम ए द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात संवर्ग के निम्नलिखित 
सदस्यों की भारतीय पुलिस सेवा में नीचे दी गई तारीखों से पुष्टि , 
सहर्ष करते हैं : - - 
- -- - -- - - 
क्रम सं० अधिकारी का नाम 

भारतीय 
पुलिस सेवा 
में पुष्टि की 
तारीख 


- - 


नई दिल्ली - 110001 , दिनांक 18 मई 1976 

सं० ए० 32013/ 5/ 76-प्रशासन- 1 ( क ) - - राष्ट्रपति , श्री 
जी० गणेश को तारीख 1 मई , 1976 के पूर्वाह्न से प्रा 
गामी प्रादेशों तक गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में 
नियुक्त करते हैं । 

सं० ए० 32013/ 19/ 76-प्रशासन - 1 ( क ) - - राष्ट्रपति , 
गृह मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों 
के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक गृह मंत्रालय 
के साथ साथ राजभाषा विभाग में भी कार्य करने के लिए 
नियुक्त करते हैं :- - 
1 . श्री पूर्ण सिंह 

उप सचिव 1 - 3- 76 
2. श्री के० राममति 

उप सचिव 6 - 3- 76 
3 . श्री राम प्रकाश 

अवर सचिव 15- 12- 75 
4. श्री वी० पी० लथरा अवर सचिव 6- 3- 76 
5 . श्री बी० एम० सिंह अवर सचिव 30- 12- 75 
6. श्री पी० एन० कपूर अवर सचिव 17- 5 - 76 
__ सं० ए० 32013/ 22/ 75-प्रशासन - 1 ( क ) -- राष्ट्रपति 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के स्थायी अनुभाग 
अधिकारी सर्वश्री एच० वी० रोहरा और बी० एम० 
सिंह को 1 अप्रैल , 1976 से अगले आदेशों तक उक्त सेवा के ग्रेड- I 
में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 


1. श्री आर० जी० मनकड 

31 - 8 - 74 
2. श्री एम० ए० पत्रावाला 

18- 2 - 75 
- - -- -- - - -- 

दिनांक 19 मई 1976 

शुद्धि -पन्न 
सं० 21/ 7/ 76- आई० पी० एस० सैल : -- इस मंत्रालय की 
तारीख 7 - 4 - 76 की समसंख्यक अधिसूचना में दिया गया नाम " श्री 
के ० कंडास्वामी के स्थान पर " श्री के ० कन्दस्वामी पड़ा जाय । 
____ सं० 21/ 20/ 75 –पर्सनल - 2 आई० पी० एस० सैल - - 
भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 1955 
के विनियम 9 के उप विनियम ( 1 ) के साथ पठित भारतीय पुलिस 
सेवा ( भर्ती ) नियम , 1954 के नियम 9 के उप नियम ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल की 
राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा 
में परिवीक्षाधीन नियुक्ति प्रदान करते है तथा भारतीय पुलिस सेवा 
( संवर्ग ) नियम , 1954 के नियम 5 के उप नियम ( 1 ) के अन्तर्गत 
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उनको पश्चिम बंगाल के संवर्ग को आवंटित करते हैं । ये निय वितयां कौल के स्थान पर भारतीय सहयोग मिशन, नेपाल में निदेशक 
इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगी : -- नियुक्त किया गया है । 

काशी नाथ चक्रवर्ती, अवर सचिव 
संख्या अधिकारी का नाम जन्म तिथि 

( एन० ई० ) 


1 - 1 - 21 
1 - 12- 20 


1. श्री अनिल कुमार सिरकार 
2. श्री प्रेश० एन० बैनर्जी 
3. श्री बी० एस० रोबिसन 
4. श्री सतिन्द्र एन० चैटर्जी 


23- 4 - 22 


1 - 6 - 19 


TM 


दिनांक मई 1976 
सं० 24/ 4/ 74-पर्स - II --- राष्ट्रपति , भारतीय पुलिस सेवा 
( परिवीक्षा ) नियम , 1954 के नियम 3 एतद्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के 
निम्नलिखित सदस्यों की उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से 
भारतीय पुलिस सेवा में पुष्टि करते हैं :---- 

1. श्री ए० एस० भटोतिया -- - 8- 1- 1976 
2 . श्री कोशी कोशी - -- 11- 1- 76 

टी० के० रामाकृष्णन , निदेशक 


नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1976 
सं० 33/पी० बी०/ 76 ---निवर्तमान प्रायु को प्राप्त होने पर 
भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के प्राशुलिपिक उप संवर्ग के प्रवरण 
कोटि के स्थायी अधिकारी और विदेश मंत्रालय में निजी सचिव , 
श्री एम० एस० गिल , 29 फरवरी , 1976 के अपराह्न से सरकारी 
सेवा से निवृत्त हो गए । श्री गिल को 31-1- 76 को सेवा निवृत 
होना था परन्तु उनकी सेवावधि बढ़ा दी गयी थी । देखिये इस 
मंत्रालय की पत्र सं० क्यू०पी० बी०/ 66 1 3/ 75/ 72 दिनांक 
22- 3- 1976 ] । 

एन० श्रीनिवासन , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 11 मई 1976 
सं० 292/पी० ए०-II / 76 - - राष्ट्रपति , भारतीय विदेश सेवा 
के निम्नलिखित अधिकारियों को , उनके नामों के सामने दी गयी 
तारीखों से , उक्त सेवा के अवर वेतनमान में स्थायी करते हैं : -- 


क्रम सं० नाम 


नियुक्ति का स्थायी होने 
वर्ष की तारीख 


पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 
नई दिल्ली - 110001 , दिनांक 19 मई, 1976 
सं० 3 / 10/ 76-प्रशासन ( 11 ) --- राष्ट्रपति , श्री एम० एल० 
भनोट , आई० पी० एस० , को गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं 
विकास ब्यूरो में दिनांक 3 अप्रैल , 1976, अपराह्न से आगामी 
प्रादेश होने तक के लिये उप निदेशक के पद पर वेतनमान 2000 
125/ 2- 2 250 में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

कृ० रा० दवे , निदेशक 
पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो 


1972 


25 - 1 - 76 


1. श्री सत्यप्रत पाल 
2. श्री चेरी जार्ज 
3. श्री प्रवेश चन्द्र 


25 - 1 - 76 


2 


1972 
1972 


29 - 1- 76 


भारतीय विदेश सेवा के अवर बेतनमान में स्थायी होने पर 
निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा में स्थायी होने की तारीख 
से उक्त सेवा के अवर वेतनमान में द्वितीय सचिव के रूप में पदोन्नत 
किया गया था जिनका विवरण नीचे दिया गया है : - - 


राजभाषा विभाग 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 1 मार्च 1976 
सं० ई -II / 130 13/ 3/ 76- रा० भा० ( ग ) - - राष्ट्रपति केन्द्रीय 
अनुवाद ब्यूरो के सहायक निदेशक सर्वश्री के० बी० जमा और 
बद्री दत्तपांडे को 1 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से 1200 - - 1600 रु० 
वेतनमान ( संशोधित ) में नियमित आधार पर स्थानापन्न उप 
निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

सुधाकर द्विवेदी , निदेशक ( हिंदी ) 


क्रम सं० 


नाम 


जिस पद पर पदोन्नत किया गया 


1. श्री सत्यप्रत पाल 


द्वितीय सचिव , भारत का राजदूता 
वास , बगदाद । 


2. श्री चेरी जार्ज 


द्वितीय सचिव , भारत का राजदूतावास , 

बगदाद 


विदेश मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 22 मार्च 1976 
सं० 46/एन० ई0 / 76 - - श्री एस० एस० वर्मा को 10 मार्च, 
1976 के पूर्वान से , अगला आदेश होने तक, श्री पी० एन० 


3. श्री प्रवेश चन्द 


द्वितीय सचिव , भारत का कमीशन , हाँग . 
कांग । 


-. :.:.. --- . - ... . -: --- - - - - - - - - - -- - 


- - - --- - -- - 


-- -- : ": - . ... 


. . .. - 


.. - - - . - .... . 


_ _. --::- - .-. 


नाम 


1 - 7 - 75 


r 


1 - 7 - 75 


1 - 7 - 75 


1 - 7 - 75 


3 - 7 - 75 


11- 6 - 73 


2 - 3 - 76 


25- 7 - 73 
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___ सं० 293/पी० ए०- II / 76 - - राष्ट्रपति निम्नलिखित अधि 22 दिसम्बर, 1975 ( अपराह्न ) मे उक्त सेवा के वर्ग चार 
कारियों को , उनके नामों के सामने दी गई तारीखों में , भारतीय में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं । 
विदेश सेवा के प्रवर वेतनमान में स्थायी करते हैं : - - 

2. भारतीय विदेश सेवा के वर्ग चार में पदोन्नत होने 
- - - ---- - -- - -- - -- - - - - - 

पर , श्री एस० एल० कौल-फिलम ने 22 दिसम्बर , 1975 के 
प्रवर वेतनमान प्रवर वेतन अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के प्रवर बेतनमान में बुखारेस्ट 
क्रम सं० 

में नियुक्ति की मान में स्थायी में भारत के राजदूत के पद का कार्यभार छोड दिया और उसी 
तारीख होने की प्रस्ता दिन से बुखारेस्ट में भारत के राजदूत के पद का कार्यभार 
वित तारीख संभाल लिया । 

___ सं० 81/पी० ए०-1/ 76 ---सेवा निवृत्त होने पर, श्री डी . 
1. कुमारी एस० बालसुब्रामणियम 1 - 7 - 73 

एन० चटर्जी ने 1 मई 1976 के अपराह्न से पेरिस में भारत 

के राजदूत के पद का कार्यभार छोड़ दिया । उन्हें 2 मई 1976 
2. श्री संतोष कुमार 

1 - 7- 73 1 - 7- 75 

से 14 जून 1976 ( तक दोनों दिन शामिल है ) 44 दिन का 
3. श्री एन० सेन . . 1- 7- 73 

सेवान्त अवकाश स्वीकृत किया गया है । 
4 . श्री आरिफ हुसैन 

1 - 7- 73 
5. श्री पी० एल० गोयल 

सं० 82/पी० एक 1/ 76 - - भारत का राजदूतावास , 
12- 7 - 75 
12- 7 - 73 

बैलग्राड के लिए स्थानांतरित होने पर , श्री एस० बी० तवाक्ले 
6 . श्री पार० एस० राठौर 1 - 7- 73 1 - 7 - 75 

ने 10 मई 1976 के अपरान से विदेश मंत्रालय , नई दिल्ली, 
7. श्री तुहिन वर्मा . 

1 - 7 - 73 

में भारतीय विदेश सेवा के वर्ग - चार में विशेषाधिकारी के पद 
8 . श्री जवाहर लाल 

3 - 7 - 73 

का कार्यभार छोड़ दिया । 
9, श्री जी० वोककर 

11- 6 - 75 

___ राजेन्द्र सिंह राठौर , अवर सचिव 
10. श्री श्याम सरन . 

2 - 3- 74 
11. श्री टी० सी० ए० रंगाचारी 25 - 7 - 73 25 - 7 - 75 

राजस्व और बैंकिंग विभाग 
12. श्री हिमाचल सोम 

25 - 7 - 75 

राजस्व पक्ष 
13. श्रीमती लीला के ० पोनप्पा 25- 7 - 73 25 - 7 - 75 

नई दिल्ली , दिनांक 23 अप्रैल 1976 
14. श्री राजीव सीकरी 25 - 7 - 73 

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क संस्थापन 
15. श्री एम० एल० त्रिपाठी . 

सं० 41 - - राष्ट्रपति ने , सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन 
16. श्रीमती एस० उबान त्रिपाठी 11- 8 - 73 11- 8 - 75 

शुल्क सेवा , श्रेणी 1, के सहायक समाहर्ता, ग्रेड में अधिकारी 
17. श्री एल० कैबोम 

13- 3 - 74 13- 3- 76 

श्री कश्मीरा सिंह को 30 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से अगला 

आदेश होने तक , उक्त सेवा के उप - समाहर्ता, ग्रेड में स्थानापन्न 
18. श्री विजय कुमार 

25- 7 - 73 25 - 7 - 75 

रूप से नियुक्त किया है । श्री कश्मीरा सिंह ने, श्री एस . टी० 
19. श्री एस० जे० सिंह 

2- 7 - 72 

मोहिले के स्थान पर उप - समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , बम्बई 
20. श्री एस० एस० गिल . 9 - 8 - 73 9 - 8 - 75 

का कार्यभार संभाल लिया । श्री मोहिले को अपर समाहर्ता 
21. श्री एम० पी० एम० मेनन . 8- 7 -738 - 7- 75 

नियुक्त किया गया है । 
दिनांक 12 मई 1976 

सं० 42 - - राष्ट्रपति ने , सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन 
सं0 78/ सं० क्य् ० /पी० ए०/ 1 / 76 - - पीकिंग में भारत के 

शुल्क के सहायक समहर्ता ग्रेड के अधिकारी, श्री ए० के० मित्रा 
राजदूत के रूप में स्थानांतरित होने पर , विदेश मंत्रालय , नई 

को , 31 मार्च, 1976 के अपराह्न से , अगला आदेश होने तक , 
दिल्ली में सचिव ( पूर्व ) , श्री के० प्रार० नारायणन ने 1 मई , 

उसी सेवा के उप - समाहर्ता, ग्रेस में स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
1976 के पूर्वाह्न से सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

किया है । श्री मिला ने , श्री बी० के० राय के स्थान पर उसी 

तारीख से उप- समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन - शुल्क , कलकत्ता का 
दिनांक 17 मई 1976 

कार्यभार संभाल लिया । श्री राय सेवा निवृत्त हो गए हैं । 
सं० 79/पी० ए०- I/ 76-- -नियुक्ति की अवधि पूरी होने पर , 

___ सं० 43- ~ राष्ट्रपति ने, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन 
डा० गोपाल सिंह ने 1 अप्रैल , 1976 के अपराह्न से गुयाना , 

शुल्क के ममाहर्ता, स्तर- II , ग्रेड के अधिकारी श्री के० पी० 
जार्ज टाउन में भारत के हाई कमिश्नर के पद का कार्यभार 

आनन्द को , जो हाल ही में राजस्व और बैंकिंग विभाग, नई 
छोड़ दिया । 

दिल्ली में निदेशक के रूप में तैनात थे, 13 अप्रैल , 1976 के 
___ दिनांक 21 मई 1976 

पूर्वाह्न से, अफीम और अफीम परिणोधन के सरकारी कारखानों 
सं० 80/पी० ए०-I/ 76 - - राष्ट्रपति , भारतीय विदेश सेवा के के मुख्य नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है । श्री आनन्द ने 
प्रवर वेतनमान के अधिकारी , श्री एस० एल० कौल-किलम को उसी तारीख से इस विभाग के दिनांक 1 - 4- 76 के पन्न स० 


25 - 7 - 75 


11 - 8 - 73 


11- 8 - 75 


2 - 7 - 74 
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25 / 75-सी० एम० के अन्तर्गत स्वीकृत मख्य नियंत्रक , अफीम कार्यालय में काम कर रहे थे और केन्द्रीय सचिवालय प्राशु 
और अफीम परिशोधन कारखाना , नई दिल्ली के पद का कार्य लिपिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में स्थानापन्न रूप में काम कर 
भार संभाल लिया । 

रहे थे, 24 अप्रैल 1976 के पूर्वाह्न से अगला प्रादेश होने तक , 
सं० 44 - - राष्ट्रपति ने , भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 

राजस्व और बैंकिंग विभाग ( राजस्व पक्ष ) में निजी सचिव 
उत्पादनशुल्क सेवा, श्रेणी 1, के सहायक समाहर्ता ग्रेड के अधि 

नियुक्त किया है । 
फारी , श्री एम० एम० सिंह साहनी को , 22 मार्च, 1976 के 

के० आर० नरसिंहन् , अवर सचिव 
पूर्वाह्न मे प्रगना प्रादेश होने तक , उक्त मेवा के उप - समाहर्ता 
ग्रेट में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है । श्री साहनी ने, उसी 

( बैंकिंग पक्ष ) 
तारीख से, एक वर्तमान रिक्त स्थान पर निरीक्षण उप -निदेशक 

नई दिल्ली , दिनांक 19 मई 1976 
( सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क ) नई दिल्ली का कार्य __ सं० ए० 19011/ 36/प्रशासन/ 72 - ~ राष्ट्रपति श्री वी० 
भार संभाल लिया । 

के शुंगलू , भा० प्र० से० , को राजस्व और बैंकिंग विभाग 
सं० 45 -- श्री ए० के० भौमिक , समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन 

( बैंकिंग पक्ष ) में 14 मई, 1976 से अगले आदेशों तक निदेशक 
शुल्क , पश्चिम बंगाल , कलकत्ता ने , 24 फरवरी , 1976 के 

के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
पूर्वाह्न से , अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त , श्री एस० सी० ___ सं० ए० 19012/ 37/प्रशासन / 75 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
नियोगी के स्थान पर समाहर्ता, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन सचिवालय सेवा, वित्त मंत्रालय काडर के सहायक ग्रेड के 
शुल्क , शिलांग का कार्यभार भी संभाल लिया । श्री एस० सी० स्थायी पदाधिकारी श्री डी० टी० ग्रोवर की वित्त मंत्रालय , 
नियोगी छुट्टी पर गये हैं । 

बैंकिंग विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति को 1 
दिनांक 12 मई 1976 

मई 1976 से अगले आदेशों तक सहर्ष बढ़ाते हैं । 

सं० ए० 19012/ 38/प्रशासन / 76 - - राष्ट्रपति , के न्द्रीय 
सं० 52 - - राष्ट्रपति ने , भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा , वित्त मंत्रालय काडर के सहायक ग्रेड के स्थायी 
उत्पादनशुल्क सेवा , श्रेणी 1, के सहायक समाहर्ता ग्रेड के अधि पदाधिकारी श्री पार० डी० बना की वित्त मंत्रालय, बैंकिंग 
कारी , श्री ए० के० पाण्डे को , 1 फरवरी , 1976 से 

विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति को 1 मई, 1976 
तत् निम्न नियम के अन्तर्गत स्थानापन्न उप-समाहर्ता, सीमा 

से 31 मई , 1976 तक सहर्ष बढ़ाते हैं । 
शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियुक्त किया है । 

दिनांक 22 मई 1976 
___ एस० आर० शर्मा, अवर सचिव 

सं० ए० 19011/ 51/ प्रशासन / 75 -- - राष्ट्रपति , भारतीय 

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सी० आर० विश्वास को 
नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1976 

राजस्व और बैंकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) में 17 मई , 1976 
प्रधान कार्यालय संस्थापन 

के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उप सचिव के रूप में सहर्ष 
सं० 58 - - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा 

नियुक्त करते हैं । 
के वित्त मंत्रालय संवर्ग के ग्रेड II के निम्नलिखित स्थायी सं० ए० 19011/ 32/ प्रशासन/ 72 - - राष्ट्रपति , भारतीय 

आशुलिपिकों को , उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एम० दण्डपाणि को राजस्व 
लिए, राजस्व और बकिंग विभाग ( राजस्व पक्ष ) में ग्रेड 1 में और बैंकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) में 15 मई, 1976 के 
स्थानापन्न प्राशुलिपिक नियुक्त किया है : - - 

पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक संयुक्त सचिव के रूप में सहर्ष 

नियुक्त करते हैं । 
अधिकारी का नाम स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि ___ सं० ए० 19011/ 55 /प्रशासन/ 76 -- राष्ट्रपति , भारतीय 

प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री बल्देव सिंह को राजस्व 
1. श्री गुरुदीप सिंह गुलाटी 30- 4- 76 ( अपराह्न ) से 3 1- 5- 76 और बैंकिंग विभाग ( बैंकिंग पक्ष ) में 15 मई , 1976 के पूर्वाह्न 
तक । 

से अगले आदेशों तक संयुक्त सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त 
. 2. श्री बी० डी० शर्मा 30- 4- 76 ( अपराह्न ) से 31- 5- 76 करते हैं । 
तक । 

प्रेम कुमार , प्रवर सचिव 
3. श्री पार० गिरि 30- 4- 76 ( अपराल्ल ) से 3 1- 5- 76 

वित्त मंत्रालय 
तक । 

( आर्थिक कार्य विभाग ) 
दिनांक 17 मई 1976 

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1976 
सं० 60 - - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा 

सं० ए० 3201 1/ 1/ 75-प्र० 1 - राष्ट्रपति ने प्रसन्नता 
के वित्त मंत्रालय संवर्ग के ग्रेड 1 अधिकारी श्री जी० एन० पूर्वक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वित्त मंत्रालय 
माथुर को , जो हाल ही में लन्दन में भारत के उच्चायुक्त के संवर्ग के निम्नलिखित पदक्रम II के स्थाई अधिकारियों को 
2 - 112GI/ 76 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- - - - - 


- -- - 
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में 29 फरवरी , 1976 (पूर्वाह्न ) से अगला आदेश जारी 
होने तक वृद्धि करने की अनुमति दी है । 

2. इस विभाग की 14 अप्रैल , 1976 की अधिसूचना 
संख्या 230 15 / 1/ 75-प्रशासन II एतदद्वारा रद्द की जाती 


सं० ए० 23015/ 1/ 75-प्रशा०- II ( ग ) - राष्ट्रपति ने 
प्रसन्नतापूर्वक वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग में आर्थिक 
अन्वेषक श्री के० एल० बधवा की उसी विभाग में अनुसंधान 
अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को 
21 मार्च, 1976 ( पूर्वाल ) से उस सारीख तक बढ़ा दिया है 
जब कोई नियमित अधिकारी इस पद का कार्य भार न सम्भाल 
लें । 


सं० ए० 23015/1/ 75 प्रशा- II ( घ ) - राष्ट्रपति ने 
प्रसन्नतापूर्वक वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग में आर्थिक 
अन्वेषक श्री एस० आर० भारद्वाज को 1 मार्च, 1976 
( पूर्वाह्न) से 31 मार्च, 1976 ( अपराह्न ) तक की अवधि 
के लिए उसी विभाग में तदर्थ आधार पर अनुसंधान अधिकारी 
नियुक्त किया है । 


28- 2- 76 ( अपरान) से 31- 3- 76 तक की अवधि के लिए 
उसी मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में उसी सेवा के पदक्रम 
1 के स्थानापन्न अधिकारी नियुक्त किया है : 

1. श्री के० कानन 
2. श्री प्रो० पी० शरवर 

2. राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 
वित्त मंत्रालय संवर्ग के पदक्रम II के स्थाई अधिकारी श्री एस० 
पी पटनी को 15- 3- 76 से 31- 3- 76 तक ( दोनों दिन मिला 
कर ) की अवधि के लिए उसी मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग 
में उसी सेवा के पदक्रम 1 का स्थानापन्न अधिकारी नियुक्त 
किया है । 

दिनांक 14 अप्रैल 1976 
सं० ए० 320 14/ 1/ 76-प्रशा० II - - राष्ट्रपति ने प्रसन्नता 
पूर्वक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ( वित्त मंत्रालय संवर्ग के ) 
सहायक पदक्रम के निम्नलित्तित अधिकारियों को उन में से 
प्रत्येक के नाम के सामने लिखी अतिरिक्त अवधि के लिए 
स्थानापन्न हैसियत का अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है : -- 
1. श्री जे० पी० कपूर 1-4 -76 से 30-4-76 सक 
2. श्री एस० एस० वधन 1- 4- 76 से 30- 4- 76 तक 
3. श्री एन० सी० राय चौधरी 1- 4-76 से 7- 4-76 तक 

दिनांक 30 अप्रैल 1976 
सं० ए० 32011 /1 / 73-प्र०-I - राष्ट्रपति ने प्रसन्नता 
पूर्वक केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के वित्त मंत्रालय 
संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों की उसी मंत्रालय के 
आर्थिक कार्य विभाग में उसी सेवा के पदक्रम 1 में स्थानापन्न 
रूप से नियुक्ति की अवधि को 1 - 4 - 76 ( अपराल ) से 30- 4 
1976 तक बढ़ा दिया है । 

1. श्री के० कानन 
2 . श्री प्रो० पी० शरवर 
3 . श्री एस० पी० पटनी 

दिनांक 5 मई 1976 
सं० ए० 23015/ 1/ 75-प्रशा० II ( क ) -- राष्ट्रपति ने 
प्रसन्नतापूर्वक भारतीय अर्थ सेवा के पदक्रम 4 के अधिकारी 

और आर्थिक कार्य विभाग में अनुसंधान अधिकारी श्री एम० 
एम० सैगल की उसी विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के 
रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को 9 अप्रल 
(पूर्वाह्न ) से 30 अप्रैल 1976 ( अपरान ) तक और बढ़ा 
दिया है । 
___ 2. राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री एम० एम० सैगल को 
9 अप्रैल , 1976 (पूर्वाह्न ) से 30 अप्रैल , 1976 ( अपरान ) 
तक भारतीय अर्थ सेवा के पदक्रम III का स्थानापन्न अधिकारी 
भी नियुक्त किया है । 
___ सं० ए० 23015/ 1/ 7 5-प्रशासन II ( ख ) - - राष्ट्रपति 
ने प्रसन्नतापूर्वक वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग में आर्थिक 
अन्वेषक श्री के० सी० भारद्वाज की उसी विभाग में अनुसंधान 
अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि 


___ सं० ए० 11011/ 1 / 76-10- 1 - सचिव , वित्त मंत्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग एतद्द्वारा निम्नलिखित स्थायी हिन्दी 
अनुवादकों को उन के नाम के सामने लिखी अवधि के लिए 
उसी विभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी ( हिन्दी ) नियुक्त 
करते हैं : - - 
1. श्री बी०सी० पन्त 28-4- 76 से अगला आदेश जारी होने 

तक स्थानापन्न हैसियत का अनुभाग 

अधिकारी । 
2 . श्री पार० के० शर्मा सब से पहले 28-4- 76 से तदर्थ आधार 

पर छः महीनों के लिए । 

एम० एन० मैनन, अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 8 अप्रैल 1976 
सं० एफ० 4/ 1/ 75-बी० एन० पी० - - राष्ट्रपति ने सहर्ष 
बैंक नोट प्रेस , देवास ( मध्य प्रदेश ) में श्री डी० सी० मुखर्जी 
( स्थायी मिट मास्टर ) की महा प्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अवधि को 3 मार्च, 1976 से 2 वर्ष की और अवधि के 
लिए नियमित रूप से बढ़ा दिया है । 

दिनांक 12 मई 1976 
सं० एफ० 4 ( 17) / 73-बी० एन० पी० . .. 
राष्ट्रपति ने श्री लक्षमा राव की बैंक नोट प्रेस देवास ( मध्य प्रदेश ) 
में कैमिस्ट ( इंक ) ग्रेड II के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि 
को 31- 10- 1976 तक , या इस पद के नियमित रूप से भरे 
आने तक , जो भी पहले हो , और बढ़ा दिया है । 

लाज कुमार मलहोत्रा, अवर सचिव 
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नई लिली, दिनांक 18 मई 1976 

शुवि - पन्न 
सं० एफ० पी० एफ० एन० एस० ओ० ( 33 ) - भारत 
सरकार वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) की 8 अप्रैल , 
1976 की अधिसूचना संख्या एफ० पी० एफ० एन० एस० 
प्रो० ( 33 ) की दूसरी पंक्ति में “स्थानापन्न " शब्द के स्थान पर 
" स्थाई " पढ़िए । 

एस० संपतनारायण,निदेशक ( बजट ) 


( व्यय विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1976 
सं० पी० एफ० जी० ( 1249 ) -संस्था० 1 ( क )/ 76 - -- राष्ट्रपति 
जी ने वित्त मंत्रालय संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक 
ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री पी० सी० सुबह मण्यन को 29 फरवरी , 
1976 के लिए वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग में स्थानापन्न अनुभाग 
अधिकारी नियुक्त किया है । 


सं० पी० एफ० जी० ( 836 )-संस्था० 1 ( क )/ 16 - - अधिवर्षिता 
की अवस्था प्राप्त कर लेने पर , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी और वित्त मन्त्रालय , व्यय विभाग 
के अनुभाग अधिकारी श्री प्रो० पी० शर्मा 30 अप्रैल , 1976 के 
दोपहर बाद से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 

र० ल० सूद , अवर सचिव 


रक्षा प्रभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 18 मई 1976 
सं० ए- 2201/ 1/ 76- स्थापना- 1 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचि 
वालय सेवा ( वित्त मंत्रालय काडर ) के स्थाई अधिकारी श्री एम० 
एल० असेरी, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारियों 
की वर्ष 1975 की सलेक्ट सूची में शामिल हैं , को 1 - 1- 76 से 
13- 4- 76 तक की अवधि के लिए सेवा के प्रथम ग्रेड में स्थानापन्न 
रूप से नियुक्त करते हैं । 


सरकारी उद्यम कार्यालय 
नई दिल्ली , दिनांक 27 अप्रैल 1976 
सं० ए० 12023/ 16/ 74-प्रशासन - - राष्ट्रपति महोदय 
ने प्रसन्नतापूर्वक इस मंत्रालय की 12 मार्च, 1976 की समसंख्यक 
अधिसूचना के अनुक्रम में श्री एम०एस० मणि , जो नेवेली लिग्नाइट 
कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी है तथा वित्त मंत्रालय के 
सरकारी उद्यम कार्यालय में संयुक्त निदेशक ( उत्पादन/ खनन ) 
के पद पर है , को सरकारी उद्यम कार्यालय में दिनांक 1 मार्च , 
76 से 31 मार्च, 1976 तक की और अवधि के लिए तदर्थ 
आधार पर स्थानापन्न उपसलाहकार ( उत्पादन )नियुक्त किया है । 

दिनांक 20 मार्च 1976 
सं० ए० 32014/ 2/ 75-प्रशासन - - इस मंत्रालय की 26 
अप्रैल , 1976 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति 
महोदय ने वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग 
में सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री पार० डी० गुप्ता को इस 
मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में दिनांक 1 मई , 1976 
से 31 मई , 1976 तक की और अवधि के लिए स्थानापन्न 
रूप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है । 

दिनांक 22 मई 1976 
सं० ए० 20013/ 2 / 75-प्रशासन---- इस मंत्रालय की दिनांक 
26 अप्रैल , 1976 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति 
महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय 
में केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड II के स्थायी 
अधिकारी श्री रोशन लाल को दिनांक 1 मई , 1976 से 31 मई , 
1976 तक की और अवधि के लिए उसी कार्यालय में तदर्थ प्राधार 
पर स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के 
ग्रेड I के पद पर नियुक्त किया है । 

सं० ए० 22013/ 2 / 75-प्रशासन - - इस मंत्रालय की 26 
अप्रैल , 1976 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति 
महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय 
में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड II के स्थायी 
अधिकारी श्री वी० श्रार० प्रोवराय को दिनांक 1 मई, 1976 से 
31 मई, 1976 तक की और अवधि के लिए उसी कार्यालय में 
तदर्थ अाधार पर स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय सचिवालय ग्राशुलिपिक 
सेवा के ग्रेड- I के पद पर नियुक्त किया है । 

सुधांशु शेखर समाहार , अवर सचिव 


1 


2. राष्ट्रपति , श्री असेरी को पूर्वोक्त अवधि के लिए विस्त 
मन्त्रालय , व्यय विभाग, रक्षा प्रभाग में सहायक वित्तीय 
सलाहकार भी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 25 मई 1976 
सं० ए०- 22013/ 4 / 75-स्थापना -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचि 
वालय आशुलिपिक सेवा ( वित्त मंत्रालय काडर ) के ग्रेड II 
के स्थाई अधिकारियों सर्वश्री जसवंत लाल सेठी और वी० शनमुखप्पा 
को 1- 5- 76 से 31- 5 - 76 तक की अवधि के लिए सेवा के प्रथम 
ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 


2. राष्ट्रपति , उपर्यक्त अधिकारियों को पूर्वोक्त अवधि के 
लिए वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग , रक्षा प्रभाग में वरिष्ठ निजी 
सहायक भी नियुक्त करते हैं । . 


जे० आर० निम , 
सहायक वित्तीय सलाहकार ( स्थापना ) 


परमाणु उर्जा विभाग 
बम्बई-4000 39, दिनांक 28 अप्रैल 1976 
सं० 1/ 2( 17 )/ 74-सी० ई० पी० --- राष्ट्रपति , इस विभाग 
के सिविल इंजीनियरी पूल के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों / 
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क्रम 


सं० 5 / 4 ( 6 )/ 74-( पी ) -- राष्ट्रपति , शोकपूर्वक सूचित 
करते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र , ट्राम्बे , बम्बई, के 
स्थायी वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-ग्रेड एस० डी० श्री मनल 
नागेश नायक, जो इस विभाग के भारी पानी परियोजना , 
तलचर में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर 
ग्रेड एस० एफ० के पद पर प्रतिनियुक्त थे, का देहान्त 4 अप्रैल 
| 1976 (पूर्वाह्न ) को हो गया । 


सं० 20/ 6 ( 2 )/ 76-सी० सी० एस० --- राष्ट्रपति , इस विभाग 
की स्थायी सहायक प्रशासन अधिकारी ग्रेड ( 650 - 960 रुपये ) 
तथा स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी -I कुमारी एच० बी० विजयकर , 
को 20 फरवरी , 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक इस विभाग 
के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से प्रशासन 
अधिकारी ग्रेड ( 1100 - 1600 रुपये ) नियुक्त करते हैं । 


कुमारी विजयकर ने 20 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र में प्रशासन अधिकारी -I के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया । 


इंजीनियरों को 1 अगस्त , 1972 से वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर 
ग्रेड एस० बी० के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त करते हैं : - - 
नाम 

वर्तमान ग्रेड 
सं० 
1. श्री एम० एच० रानाडे वैज्ञानिक अधिकारी / इंजी 

नियर ग्रेड एस० सी० 
2 . श्री एम० एस० रामचन्द्र राव वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर 

ग्रेड एस० सी० 
3. श्री सी० एस० राव वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० डी० 
4 . श्री एस० वेणुगोपालन वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस डी० 
5. श्री एन० एच० अश्विनी वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० डी० 
6. श्री आर० पार्थसारथी वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० डी० 
7. श्री एम० एम० गुप्ता वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० सी० 
8. श्री एच० वी० गंगाधारिया वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० सी० 
8 . श्री प्रार० जी० नादकर्णी वैज्ञानिक अधिकारी / इंजी 

नियर ग्रेड एस० सी० 
10. श्री एन० सी० कोहली वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० डी० 
11. श्री बी० के० भंडारी वैज्ञानिक अधिकारी / इंजी 

नियर ग्रेड एस० डी० 
12. श्री एम० एम० यूसुफ वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० डी० 
13. श्री डी० कृष्णामूर्ति वैज्ञानिक अधिकारी / इंजी 

नियर ग्रेड एस० सी० 
14. श्री एम० बी० जोशी वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० सी० 
15. श्री वी० जी० देशपांडे वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजी 

नियर ग्रेड एस० सी० 
__ एम पंचप्पा , संयुक्त सचिव 


सं० 20/ 6( 2 )/ 76-सी० सी० एस० - - इस विभाग के भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी सहायक प्रशासन अधिकारी तथा 
स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी ग्रेड ( 1100 - 1600 रुपये ) 
श्री वी० पी० चोपड़ा ने , 20 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न में प्रशासन 
अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा उसी अनुसंधान 
केन्द्र में कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल 
लिया । 


दिनांक 12 मई 1976 


सं० 1/ 2 ( 5 )/ 76- पार० आर० सी० - - भाभा परमाणु 
अनुसंधान केन्द्र के स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड 
एस० डी० श्री वी० एस० रघुनाथन ने उनका अन्तरण भाभा परमाणु 
अनुसंधान केन्द्र बम्बई से रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र , कलपक्कम 
में होने पर बम्बई में अपने पद का कार्यभार 2 फरवरी, 1976 
के पूर्वाल से छोड़ दिया तथा कलपक्कम में अपने पद का कार्यभार 
11 फरवरी , 1976 के पूर्वान से संभाल लिया । 


सं० 1 / 2 ( 5 )/ 76- पार० आर० सी० - - वैज्ञानिक अधिकारी 
ग्रेड डी डा० टी० एस० राधाकृष्णन ने उनका मुख्यालय मद्रास 
के स्थान पर कलपक्कम हो जाने पर , मद्रास में अपने पद का कार्यभार 
28 फरवरी , 1976 के अपराह्न से छोड़ दिया तथा कलपक्कम में 
उसी ग्रेड के पद का कार्यभार 4 मार्च 1976 के पूर्वाह्न से संभाल 
लिया । 


बम्बई-400039 , दिनांक 3 मई 1976 
सं० 20/ 6 /( 2 )/ 76-सी० सी० एस० - - राष्ट्रपति, 
इस विभाग के स्थायी सहायक प्रशासनिक अधिकारी ( ग्रेड 650 
960 रु० ) तथा स्थानापन्न कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री 
वी० पी० चोपड़ा को 6 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश 
तक इस विभाग के ऋय एवं भंडार निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी 
( ग्रेड रु० 1100 - 1600 ) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
करते है । 
. श्री चोपड़ाने 5 अप्रैल, 1976 के अपरान से कनिष्ठ प्रशासनिक 
अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 


शुद्धि -पत्र 
सं० 1/ 2 ( 5 ) / 76- आर० आर० सी० -- इस विभाग की 
दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना संख्या 1/ 2 ( 1 )/ 75 
पार० प्रार० सी० में क्रम संख्या 1 पर दिया गया अधिकारी का 
नाम "ए० सुब्बैया " के स्थान पर “ ए० एल० सुब्बैया " पढ़ा जाए । 
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दिनांक 14 मई 1976 
सं० 2/ 5( 1 )/ 76-पी० पी० -- राष्ट्रपति , इस विभाग की 
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के अस्थायी वैज्ञानिक अधि 
कारी-ग्रेड एस० सी० ( चिकित्सा ) डा० दिलीप कुमार 
जैतली को 1 अगस्त , 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उसी 
परियोजना में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी- ग्रेड एस० डी० 
नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 17 मई 1976 
सं० 4/ 5 ( 1 )/ 76-पी० पी० -- राष्ट्रपति , श्री येनम यल्लहया 
को 23 अप्रैल , 1976 के पूर्वाल से अगले आदेश तक इस विभाग 
की मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 
अधिकारी/ इंजीनियर -ग्रेड एस० सी० नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 15/ 5 ( 2 )/ 76-पी० पी० - - राष्ट्रपति , इस विभाग की 
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के अस्थायी वैज्ञानिक अधि 
कारी/ इंजीनियर ग्रेड एस० सी० श्री एम० के० श्रीवास्तव को 1 
फरवरी , 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उसी परियोजना 
में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड एस० 
डी० भियुक्त करते हैं । 

श्री श्रीवास्तव ने 31 जुलाई, 1976 के अपराह्न से नरोरा 
परमाणु विद्युत परियोजना में एस० सी० ग्रेड के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया । 
___ सं० 15/ 5 ( 2 ) / 76-पी० पी० - -निम्नलिखित वैज्ञानिक 
अधिकारियों/ इंजीनियरों ने , उनका अन्तरण विधुत परियोजना 
इंजीनियरी प्रभाग से नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में होने 
पर , विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में अपने पदों का कार्यभार 
उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से छोड़ दिया और नरोरा 
परमाणु विद्युत परियोजना में उसी ग्रेड के पदों का कार्यभार उन्हीं 
तारीखों के पूर्वाह्न में अस्थायी रूप से संभाल लिया : - - 

नाम विद्युत परियोजना विद्युत परियोजना 
सं० 

इंजीनियरी प्रभाग में इंजीनियरी 
जिस ग्रेड में काम प्रभाग में कार्य 
कर रहे थे भार छोड़ने 

की तारीख 
1 . श्री एन० एन० वैज्ञानिक अधिकारी / 4 - 1 - 75 

इंजीनियर ग्रेड (पूर्वाह्न ) 

एस० एफ० 
2 . श्री टी० आर० वैज्ञानिक अधिकारी/ 5- 2- 74 

विश्वनाथन इंजीनियर ग्रेड एस० ई० ( पूर्वाल्ल ) 
3. श्री एम० जी० वैज्ञानिक अधिकारी 4 - 1- 74 
गोगाटे इंजीनियर ग्रेड 

( पूर्वाह्न ) 
एस० डी . 
4 . श्री वाई० डी० वैज्ञानिक अधिकारी 
क्षीरसागर इंजीनियर ग्रेष्ठ 

एस . सी . 
5. श्री बी० सी० दवे वैज्ञानिक अधिकारी/ 17- 1- 74 

इंजीनियर ग्रेड ( पूर्वाह्न ) 
एस० सी० 


2. ये वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर नरोरा परमाणु विद्युत 
परियोजना में अपने पदों का कार्यभार आगामी आदेश तक संभाले 
रहेंगे । 

दिनांक 18 मई 1976 
सं० 4/ 5( 1 )/ 76-पी० पी० - - राष्ट्रपति , श्री जी० वेंकटेशन 
को 24 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक इस विभाग 
की मद्रास परमाणुविद्युत परियोजना में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 
अधिकारी/ इंजीनियर-ग्रेड एस० डी० नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 19 मई 1976 
सं० 20/ 6 ( 2 )/ 76-सी० सी० एस० - - राष्ट्रपति , भारतीय 
प्रशासन सेवा ( 1962 ) के एक अधिकारी श्री एस० पद्मनाभन 
को , जो इस विभाग में उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
हैं , 1 मई, 1976 के पूर्वाल से अगले आदेश तक के लिए स्थानापन्न 
रूप से निदेशक नियुक्त करते हैं । 

श्री पद्मनाभन ने 1 मई, 1976 के पूर्वाह्न से उप सचिव के 
पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

दिनांक 21 मई 1976 
सं० 3/ 5 ( 4 )/ 72-( पी० ) - - राष्ट्रपति , भारी पानी परि 
योजना , बड़ौदा के अस्थायी वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर- ग्रेड 
एस० सी० श्री डी० पी० सिंह को 1 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से 
अगले आदेश तक उसी परियोजना में वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर 
ग्रेड एस० डी० नियुक्त करते हैं । 

श्री डी० पी० सिंह ने भारी पानी परियोजना , बड़ौदा में वैज्ञानिक 
अधिकारी / इंजीनियर-ग्रेड एस० सी० के पद का कार्यभार 31 
जनवरी, 1976 के अपराह्न से छोड़ दिया । 

सं० 3/ 5( 14 )/ 71-(पी० ) - - राष्ट्रपति , भारी पानी परि 
योजना , बड़ौदा के अस्थायी वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर ग्रेड 
एस० सी० श्री एम० वी० एस० जगन मोहन राव को 1 फरवरी , 
1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उसी परियोजना में वैज्ञानिक 
अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड एस० डी० नियुक्त करते हैं । 

श्री राव ने भारी पानी परियोजना , बड़ौदा में वैज्ञानिक अधि 
कारी /इंजीनियर-ग्रेड एस० सी० के पद का कार्यभार 31 जनवरी , 
1976 के अपराल से छोड़ दिया । 

सुनील सूद , अवर सचिव 


। 


कुलकर्णी 


4 - 1 - 74 


(पूर्वाह्न ) 


बम्बई-4000 39, दिनांक 6 मई 1976 
सं० 10/ 6 ( 2) / 74- ( एच० ) - - राष्ट्रपति , इस विभाग के 
कलकत्ता स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परिवर्ती ऊर्जा 
साइक्लोदान परियोजना के वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर- ग्रेड 
एस० सी० श्री टी० के० चटर्जी का त्यागपत्र दिनांक 26 अप्रैल , 
1973 के अपराल से स्वीकार करते हैं । 


एस० स्वामीनाथन , अवर सचिव 


. . - - 


- 


-- 
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दिनांक 14 मई 1976 
सं० 5 / 64/ 76-बी० ए० आर० सी० - इस विभाग के भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी सुरक्षा अधिकारी तथा स्थानापन्न 
उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी मेजर इन्द्र सिंह रावल ( सेवानिवृत्त ) 
29 फरवरी , 1976 के अपराह्न को स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो गए । 

___ एस० जी० नायर , अवर सचिव 


नाम 


बम्बई -400039, दिनांक 6 मई 1976 
___ सं० 4/ 1/ 76-ए० एम० डी० ( 2) - राष्ट्रपति , इस विभाग 
के परमाणु खनिज प्रभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों , 
ग्रेड एस० सी० को उनके नामों के सामने लिखी तारीखों से अगले 
आदेश तक के लिए स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 
एस० डी० के पदों पर नियुक्त करते हैं : 

तारीख 
1. डा० दीपिका मुखर्जी 

1 - 2- 76 
2. श्री वी० राम प्रसाद 

1 - 2 - 76 
3 . श्री प्रार० के० कहली 

1- 2- 76 
4 . श्री वाई० एस० मंजुनाथ 

1 - 2 - 76 
5. श्री आर० प्रहलाद राव 
6 . श्री वी० सुब्रह्मण्यम 

1- 2- 76 
सं० 4/ 1/ 76-ए० एम० डी० ( 1 ) राष्ट्रपति , इस विभाग 
के परमाणु खनिज प्रभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों , 
ग्रेड एस० डी० को 1 फरवरी , 1976 से अगले आदेश तक स्थानापन्न 
रूप से वैज्ञानिक अधिकारियों ग्रेड एस० ई० के पदों पर नियुक्त 
करते हैं : 

1. श्री एन० के० दुग्गल 
2. श्री रवि कौल 
3. श्री एस . पार० राजदरकर 

___ सी० के० जोसफ , निदेशक 


बम्बई- 400039, दिनांक 11 मई 1976 
सं० 1/ 2 ( 1 )/ 74-सी० ई० पी० ... राष्ट्रपति , इस विभाग 
के सिविल इंजीनियरी पूल के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों 
इंजीनियरों को 1 अगस्त , 1975 से अधिसंख्य पदों पर मौलिक 
रूप से वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर ग्रेड एस० सी० नियुक्त 
करते है : 
क्रम सं० नाम 

वर्तमान पद 


14 - 2 - 76 


- 


एस० डी० 
एस० डी० 


1 . श्री पार० शंकरलिंगम 
2. श्री एस० कनाबिरन 
3. श्री सी० वी० सुब्रह्मण्यन 
4. श्री वी० कृष्णास्वामी राजा 
5. श्री एस० एस० सुन्दरमूर्ति 
6. श्री एस० वी० राजगोपाल 
7. श्री सी० आर० प्रभाकरन 


WEB. 


एस० डी० 


बम्बई- 400039, दिनांक 7 मई 1976 

शुद्धि -पत्र 
सं० 5/ 9 / 76-बी० ए० आर० सी० - - दिनांक 13 मार्च , 
1976 के भारत के राजपत्र के भाम एक अनुभाग 2 में प्रकाशित 
इस विभाग की दिनांक 12 फरवरी, 1976 की समसंख्यक 
अधिसूचना में कालम 5 में ग्रेड एस० ई० के स्थान पर ग्रेड एस० 
एफ पढ़ा जाए । 

सं० 5/ 9/ 76-बी० ए० प्रार० सी० - स्थायी वैज्ञानिक 
अधिकारी/ इंजीनियर- ग्रेड एस० डी० - 2 तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक 
अधिकारी-ग्रेड एस० ई० श्री कृष्णानन्द श्रीपाद कूपिकर ने उनका 
प्रत्यावर्तन यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की इतर 
सेवा से होने पर 9 जनवरी, 1976 के पूर्वाह्न से इस विभाग के 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर 
ग्रेड एस० ई० के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

सं० 5/ 26/ 71 -बी०ए० आर०सी० -- - राष्ट्रपति , भाभा परमाणु 
अनुसंधान केन्द्र के स्थायी सुरक्षा अधिकारी श्री पार० सी० कटोच 
को उसी केन्द्र में नीचे दी गई अवधि के लिए उप मुख्य सुरक्षा 
अधिकारी नियुक्त करते हैं : 
( 1 ) 22 सितम्बर, 1975 ( पूर्वाह्न ) से 29 फरवरी , 

1976 ( अपराल ) तक तदर्थ आधार पर 
( 2 ) 1 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियमित 

आधार पर । 


दिनांक 14 मई 1976 
सं० 5 / 2 ( 3 ) / 76- ( एच० ) - राष्ट्रपति , इस विभाग के 
सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय के अस्थायी वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर 
ग्रेड एस० सी० श्री एन० के० नोटानी का त्यागपत्र दिनांक 28 
अप्रैल , 1976 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं । 

दिनांक 20 मई 1976 
सं० 5/ 2 ( 3 )/ 76- ( एच० )- -- राष्ट्रपति , इस विभाग के 
सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय के अस्थायी वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर 
ग्रेड एस० सी० श्री जे० एस० नरूला का त्यागपन्न दिनांक 1 मई , 
1976 के पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं । 

तरलोक सिंह, अवर सचिव 


वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 1976 
सं० 65/ 1976( ए -12023/ 3/ 76- ई -1 ) - राष्ट्रपति , 
वेतन तथा लेखा मुख्य अधिकारी का कार्यालय , पूर्ति विभाग, नई 
दिल्ली में लेखा अधिकारी श्री एन० के० शर्मा को 1 मई, 1976 
के पूर्वान से प्रथमतः 6 महीने की अवधि के लिये वाणिज्य मंत्रालय 
में सहायक निदेशक ( लेखा ) के पद पर स्थानापन्न रूप 
में कार्य करने के लिये नियुक्त करते हैं । 
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दिनांक 10 मई 1976 
सं० 66/ 1976-( ई० - 1 ) ( जी० ) ( के०-17) - - राष्ट्र 
पति , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड - 1 में स्थानापन्न रूप में 
कार्य कर रहे अधिकारी श्री के० आर० श्रीनिवासन को 1मार्च, 
1976 के पूर्वाह्न से प्रागामी आदेश होने तक वाणिज्य मंत्रालय 
में प्रवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 67/1976 ( ई० - 1 ) ( जी० ) ( सी०- 7) - - 

राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड - 1 में स्थानापन्न 
रूप में कार्य कर रहे अधिकारी श्री सी० कृष्णन् , को 1 अप्रैल , 
1976 के पूर्वान से प्रथमत : 6 महीने की अवधि के लिये वाणिज्य 
मंत्रालय में उप -निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

सं० 68/ 19 76 ) ( ई० -1 ) ( जी० ) ( एस०- 115 ) - - 
राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड 
के स्थायी अधिकारी श्री सतीश कुमार को 22 फरवरी , 1976 
से 30 अप्रैल , 1976 तक के लिये उसी सेवा के ग्रेड- 1 में 
स्थानापन्न रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते 


नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1976 
सं० 22 ( 2 )- टैरिफ / 74 - - राष्ट्रपति , टैरिफ प्रायोग बम्बई 
में अधीक्षक ( तकनीकी ) , श्री बी० एस० मनराल को 1 मई , 
1976 से दो महीने की और अवधि के लिए अथवा तब तक 
तक के लिए जब तक टैरिफ प्रायोग का समापन नहीं होता , 
जो भी पहले हो , तदर्थ आधार पर उसी कार्यालय में स्थाना 
पन्न रूप में सहायक निदेशक के पद पर कार्य करते रहने की 
अनुमति प्रदान करते हैं । 

वि० भू० सोनी, अवर सचिव 


2. राष्ट्रपति , श्री सतीश कुमार को उपरोक्त अवधि के 
लिये वाणिज्य मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर भी नियुक्त 
करते हैं । 

सं० 69/ 1976 ( ई०- 1 ) ( जी० ) ( एस0- 115 ) - - राष्ट्र 
पति , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड - 1 में स्थानापन्न रूप में 
कार्य कर रहे अधिकारी श्री सतीश कुमार को , 21 अप्रैल 
1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक वाणिज्य मंत्रालय 
में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 11 मई 1976 
सं0 70 /1976 ( ए0/ 19011/18/ 76-ई०-1 ) - वाणि 
ज्य मंत्रालय में वरिष्ठ अन्वेषक , श्रीमती सीतालक्ष्मी कृष्णन् 
को 5 मई, 1976 के पूर्वाह्न से तीन महीने की अवधि के लिये 
अथवा तब तक के लिए जब तक पद नियमित आधार पर 
भरा जाता , जो भी पहले हो , उसी मंत्रालय में निर्यात संवर्धन 
अधिकारी ( कनिष्ठ ) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न 
रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 12 मई 1976 
सं० 11/ 1976 ( ए0 / 12022 /7/ 7 5-10- 1 ) -- राष्ट्र 
पति, कनिष्ठ विश्लेषक , श्री प्रार० के० प्रानन्दचहल को 1 मई , 
1976 से आगामी आदेश होने होने तक वाणिज्य मंत्रालय में 
वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर नियमित आधार पर स्थानापन्न 
रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं । 

दिनांक 15 मई 1976 
सं० 72 / 1976 ( ए०- 12022/ 17/ 75-ई ०- 1 ) - - राष्ट्र 
पति, इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री प्रबनाश चन्द्र 
को 7 मई, 1976 के पूर्वान से 30 जून , 1976 तक के लिये 
उसी मंत्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर स्थानापन्न रूप 
में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं । 

श्रोम प्रकाश गुप्त , अवर सचिव 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( इस्पात विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 17 मई 1976 
सं० 11 ( 6 )/ 76-प्रशासन- 1 ( . ) : -- राष्ट्रपति ने केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा , इस्पात और खान मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) 
संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री शिव कुमार को 12 मई, 
1976 से 30 जून , 1976 तक अथवा अगले आदेश 
दिये जाने तक , जो भी पहले हो , उसी विभाग में उप निदेशक 
के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है । 

सं० 11 ( 6 )/ 76-प्रशासन- 1 ( . ) — केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा , इस्पात और खान मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) संवर्ग 
के निम्नलिखित स्थायी सहायकों तथा उसी विभाग में अनुभाग 
अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे अनुभाग 
अधिकारियों ने 30 अप्रैल , 1976 ( अपराल ) से अनुभाग 
अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

1. श्री के० सी० प्रोबराय 
2. श्री रजत पसा 

सं० 11 ( 6 )/ 76-प्रशासन - 1 ( . ) - - राष्ट्रपति ने , 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा , इस्पात विभाग संवर्ग के निम्न 
लिखित स्थायी सहायकों को उसी विभाग में उनके नाम के 
सामने दी गई अवधि के लिए अथवा अगले आदेश दिये 
जाने तक , जो भी पहले हो , अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थाना 
पन्न रूप से नियुक्त किया है: 


क्रम संख्या 


नाम 


तक 


1. श्री के० सी० प्रोबराय 


2 . श्री रजत दत्ता 


1 - 5 - 76 31- 8 - 1976 
( अपराह्न ) 
1 - 5-76 31 -81976 
( अपराह्न ) 

2- 3 - 76 30- 6 - 1976 
2 - 3- 76 30- 6- 1976 


3. श्री बी० एन० भार्गव 
4. श्री डी० एस० सोडी 


एम० बी० लाल , अवर सचिव 
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से 26 जून , 1976 ( दोपहर के बाद ) तक अथवा नियमित 
पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक , जो भी पहले हो , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ग्रेड- 1 में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते 


( खान विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 18 मई 1976 
सं० ए० 31014/ 1/ 76-स्थापना - - राष्ट्रपति द्वारा , 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी सहायक तथा खान विभाग 
में अनभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर 
रहे श्री के० पी० बी० राघवन को , 7 नवम्बर, 1974 से 
खान विभाग काडर में उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड 
में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 

के० एन० भनोट, उप- सधिव 


2. राष्ट्रपति , श्री टी० प्रार० ब्रहण को उपर्युक्त अवधि 
के लिए नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग में अवर सचिव , 
के पद पर भी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 18 मई 1976 
___ सं० पी०- 39/ 78-स्था० 1 योजना आयोग के 
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन , भोपाल से तबादला होने पर 
राष्ट्रपति , भारतीय आर्थिक सेवा के सलेक्ट लिस्ट ग्रेड- 3 
अधिकारी, श्री एस . एस . रावत को 29 अप्रैल , 1976 के 
दोपहर के पहले से इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने 
तक के लिये मागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग में 
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त 
करते हैं । 

बी० एल० गर्ग, अवर सचिम 


नई दिल्ली , दिनांक 20 मई 1976 
सं० ए० 31013/ 2/ 74- खान - 3/ खान - 6 - - राष्ट्रपति 
द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने लिखी 
तारीख से भारतीय खान ब्यूरो में , सहायक खनिज अर्थशास्त्री 
( इंटेलीजेंस ) के ग्रड में स्थायी किया जाता है : 
___ 1. श्री वाई० बी० समनवार 

20- 3- 72 
2. श्री पी० डब्ल्यू ० मानकर 
3. श्री ए० पी० देवस्कर 

21 - 2 - 73 
आर० के० नायक , उप - सचिव 


21 - 2 - 73 


नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1976 
सं० ए० 12022/ 10/ 74-स्थापना - राष्ट्रपति द्वारा , 
भारतीय भू - सर्वेक्षण संस्था में स्थानापन्न लागत लेखा अधिकारी 
श्री टी० आर० राजू को 12 मई , 1976 के पूर्वान से अथवा 
आगामी आदेश तक , इस्पात और खान मंत्रालय ( खान विभाग ) 
में , रु० 1100-1600 के वेतनमान में , तदर्थ आधार पर 
स्थानापन्न लागत लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

___ एन० सुब्रमण्यन, अवर सचिव 


उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

(भारी उद्योग विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 30 अप्रैल 1976 
सं० ए० 320 15/ 1/ 73-प्रशा० — पदोन्नति हो जाने 
के फलस्वरूप श्री आर० एस० राजन को जो केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के ग्रेड- 4 के एक स्थायी अधिकारी है , 17 अप्रैल , 1976 
के पूर्वाह्न से 30 अप्रैल , 1976 तक भारी उद्योग विभाग में 
स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया है । 

जुमकी एस० कुमार, उप- सचिव 


( प्रौद्योमिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 14 मई 1976 
सं० ए० 19011/ 20/ 75-30- 4 - - राष्ट्रपति , श्री कुल 
वन्त सिंह को 1- 5- 76 पूर्वाह्न से तकनीकी विकास के महा 
निदेशालय में विकास अधिकारी ( इंजीनियरी ) के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

दिनाक 15 मई 1976 
सं० ए० 19011/ 10/ 70-ई0- 4 - - जापान में प्रति 
नियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप , विकास अधिकारी ( इंजीनियरी ) 
श्री सुशील कुमार ने तकनीकी विकास के महानिदेशालय से 
उक्त पद का कार्यभार 5- 5 - 76 ( अपरान ) से छोड़ दिया । 

सं० ए० 19012/ 203/ 76-ई०- 1 - - राष्ट्रपति , तकनीकी 
विकास के महानिदेशालय में निजी सहायक (के० स० प्रा० 
सेवा ) ग्रेड-II श्री अवतार सिंह को , प्रौद्योगिक विकास विभाग , 
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में 4 मार्च, 1976 ( पूर्वाह्न ) 
से 8 मई, 1976 ( अपराह्न ) तक की अवधि के लिए 
स्थानापन्न वरिष्ठ निजी सहायक नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 18 मई 1976 
सं० ए० 42012/ 4/ 76-30- 4 - - एकाधिकार प्रति 
बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग में संयुक्त निदेशक के पद 
पर स्थानापन्न हो जाने पर , श्री वी० टी० कोर्डे, उपनिदेशक 
( भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड- III के अधिकारी ) ने प्रौद्यो 
गिक लागत और मूल्य ब्यूरो में 30- 4- 76 ( अपराह्न ) से 
उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

दिनांक 19 मई 1976 . 
सं० ए० 320 13/ 4/ 76-30- 4 ( पी० टी० ) -- - राष्ट्र 
पति , निम्नलिखित अधिकारियों को तकनीकी विकास के 
महा-निदेशालय में विकास अधिकारी ( इंजीनियरी ) के ग्रेड में 


( नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 15 मई 1976 
सं० ए० - 12011/ 17/ 76-स्थापना - - राष्ट्रपति , 
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के नागरिक पूर्ति और 
कारिता विभाग के संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी, 
१० पार० त्रहण को 15 मई , 1976 के दोपहर के पहले 
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स्थानापन्न रूप से तदर्थे आधार पर 30 - 9 - 76 तक की अंतर 
अवधि के लिए बने रहने की अनुमति देते है । 

1. श्री टी० रामसुब्रमण्यन् 
2. श्री एस० के० भाटिया 
3. श्री एम० के० बैनर्जी 
4, श्री के० सी० शर्मा 
5 . श्री पार० सौंधी राजन 
6. श्री एस० के० घोष-II 
7. श्री सुशील कुमार 
8. श्री जे० एम० मदान 

दिनांक 20 मई 1976 
सं० ए० 19011/17/ 75-10-4 - राष्ट्रपति , श्री 
जे० पी० शर्मा, कार्यक्रम सहायक को तकनीकी विकास के महा 
निदेशालय में तदर्थ आधार पर 17- 5- 76 ( पूर्वाह्न ) से 6 
महीने की प्रग्रेतर अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में प्रोग्रामर 
बने रहने की अनुमति देते हैं । 

के० श्रीनिवासन, अवर सचिव 


30- 11- 1979 तक अथवा आगामी आदेश तक इनमें से जो भी 
पहले हो , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय विज्ञान 

और प्रौद्योगिकी समिति में सहर्ष करार के आधार पर परियोजना 
समन्वयक नियुक्त करते हैं । 

सं० ए० 12025/ 29/ 75-प्रशा०- 1-~~~- राष्ट्रपति , नगर और 
ग्राम आयोजना संगठन में स्थायी नगर और ग्राम सह-योजना 
कार, श्री एम० सी० कृष्णास्वामी को , विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग के पर्यावरणीय प्रभाग में , 1 मई , 1976 (पूर्वाह्न ) 
से और आगामी आदेश तक 1300- 50- 1700 रुपये के 
वेतनमान में , विशेषज्ञ ( मानव अावास ) के पद पर सहर्ष नियुक्त 
करते हैं । 

एस० एल० मेंहदीरत्ता , अवर सचिव 


नई दिल्ली - 110029, दिनांक 17 मई 1976 
___ सं० एफ० 1-106/ 74-सर्वे० 3 - - भारतीय वनस्पति 
सर्वेक्षण में प्रशासनिक अधिकारी श्री एम० एल० मुखर्जी, 
कार्यनिवृत्ति की आयु में पहुंचने के फलस्वरूप दिनांक 31 
दिसम्बर , 1975 के अपराह्न से सेवा से मुक्त हुए । 

गुरबचन सिंह, 
अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


. - . . -. - - 


नई दिल्ली, दिनांक 15मई 1976 
सं० 1 / 22/ 71- एडमिन सेल ( एस० सी० ) - - भारतीय 
राजस्व सेवा ( प्रायकर ) के अधिकारी , श्री वी० पार० पण्डित , 
जो बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय 
बंबई में प्रतिनियुक्ति पर थे, ने उक्त क्षेत्रीय कार्यालय से 
1 अप्रैल , 1976 पूर्वाह्न से निदेशक का पदभार छोड़ दिया है । 

2. राष्ट्रपति , श्री वी० आर० पण्डित को 1 अप्रैल , 
1976 पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने की अनुमति 
देते हैं । 

भारत भूषण , अवर सचिव 


नई दिल्ली -1100 29, दिनांक 18 मई 1976 
सं० एफ० 1- 64/ 74- सर्वे० - 3 -- राष्ट्रपति , डा० 
रमेश चन्द्र बसु को भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के कार्यालय में 
700- 40- 900-६० रो०- 40 - 1100- 50-1300 रुपय 
के वेतनमान में 29 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न 
प्राणि विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं । 

पी०वी० दास , 
अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 1976 
सं० ए० 19011 / बी०- 2/ 75-एस० एस० प्राई ० ( III ) 
राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, 
श्री अशोकेश्वर बन्योपाध्याय को 16 फरवरी , 1976 
पूर्वाह्न से अन्य प्रादेशों तक लघु उद्योग सेवा संस्थान में 
उप-निदेशक (विद्युत् ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 
__ 2. उप -निदेशक (विद्युत् ) के पद पर नियुक्त होने के फलस्व 
रूप श्री अशोकेश्वर बन्योपाध्याय ने लघु उद्योग सेवा संस्थान , 
कटक से 3 फरवरी , 1976 अपराह्न से सहायक निदेशक 
( ग्रेड-I ) का पदभार छोड़ दिया और विकास आयुक्त ( लघु 
उद्योग ) के कार्यालय , नई दिल्ली में उप -निदेशक (विद्युत् ) 
का पदभार 16 फरवरी , 1976 पूर्वान से संभाल लिया । 

पी० के० एस० अय्यर, अवर सचिव 


भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 

( केन्द्रीय कार्यालय ) 
हावड़ा-71110 3, दिनांक 30 अप्रैल 1976 
___ सं० बी० एस० प्राई० 66/ 55/ 76- इस्टे० -- -केन्द्रीय 
परिमंडल , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण , इलाहाबाद के सिस्ट 
मेटिक बोटानिस्ट पद पर नियुक्त होने के परिणामस्वरूप 
डा० वी० जे० नायर ने अपने को केन्द्रीय परिमण्डल भारतीय 
बनस्पति सर्वेक्षण के बोटानिस्ट पद के भार से दिनांक 25 मार्च, 
1976 के पूर्वाह्न से मुक्त कर लिया है । 

जे० सी० बनर्जी, 
एकाउन्ट्स आफिसर 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 
नई दिल्ली - 1100 29, दिनांक 19 मई 1976 
सं० 15/ 25 / 73- एन० सी० एस० टी०/प्रशा०- 1--- 
राष्ट्रपति , श्री जी० जानकी राम को , 27- 10- 1975 से 
3 - 112GI/ 76 


हावड़ा- 71110 3, दिनांक 1 मई 1976 
सं० बी० एस० आई० 66/ 71 / 73- इस्टे० - - संघ लोक 
सेवा प्रायोग द्वारा पूर्वी-परिमंडल , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 
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के सिस्टमेटिक बोटानिस्ट पद पर नियुक्त होने के परिणाम 
स्वरूप श्री एम० के० वी० राव ने अपने को उसी कार्यालय 
के बोटानिस्ट पद के भार से 11- 3 -1976 के पूर्वाह्न से मुक्त 
कर लिया है । 

जे० सी० बनर्जी, एकाउन्ट्स आफिसर 

वास्ते प्रभारी निदेशक 


हावड़ा - 71110 3 , दिनांक 14 मई 1976 

शुद्धि पत्र 
सं० बी० एस० आई० 78/ 3/ ( 5 ) / 74- इस्टे० -- इस 
कार्यालय की इसी संख्या दिनांक 1 - 4- 76 की अधिसूचना 
में आंशिक परिवर्तन करते हुए डा० एन० सी० मजुमदार, 
स्थानापन्न सिस्टमेटिक बोटानिस्ट , सेन्ट्रल नेशनल हारवेरियम , 
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ( रु० 700- 1300 ) की पुष्टि 
सैन्ट्रल नेशनल हारवेरियम के क्यूरेटर पद में वेतन -मान 
रु० 650- 30- 740- 35- 810- ई ०बी०- 35- 880-40- 100 
ई०बी०- 40-1200 में दिनांक 20 मार्च, 1976 से की जाती 


है । 


डी० जी० मुखर्जी, 
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी 

वास्ते प्रभारी निदेशक 
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1976 
सं० ए० 32014/ 9 / 75-स्थापना- I - - स्वास्थ्य विभाग की 
17 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या ए० 32014/ 
9/ 75-स्थापना I के क्रम में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के निम्नलिखित स्थायी अधि 
कारियों को 1 अप्रैल , 1976 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 
उक्त सेवा के ग्रेड- 1 में नियुक्त करते हैं । 
___ 1 . कुमारी सुमा सुबन्ना 

2. श्री करता राम 
2. राष्ट्रपति 1 अप्रैल , 1976 से कुमारी सुमा सुबन्ना 
को परिवार नियोजन विभाग में अवर सचिव के रूप में तथा 
श्री करता राम को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप 
निदेशक ( प्रशासन ) के रूप में भी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 24 मई 1976 
सं० ए० 12022/ 1 / 76-स्थापना -I — पूर्ति तथा पुनर्वास 
मंत्रालय में प्रवर सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति 
हो जाने पर श्री एस० एस० दुआ ने 3 मई, 1976 पूर्वान 
को स्वास्थ्य विभाग में कल्याण अधिकारी के पद का कार्य 
भार छोड़ दिया । 

के० सत्यनारायण , उप- सचिव 


आदेशों तक भारत सरकार मुद्रणालय , रिंग रोड , नई दिल्ली 
के अन्तर्गत प्रेस चिकित्सा अधिकारी के पद पर पूर्णत : तदर्थ 
आधार पर नियुक्त करते हैं । 

सं० ए० 12026/ 88/ 86 -के० स्वा० से० -II - - स्वास्थ्य 
और परिवार नियोजन विभागों के सचिव डा० ( श्रीमती ) 
आर० वाई० जोशी को 15 मार्च, 1976 पूर्वाह्न से आगामी 
आदेशों तक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय डिस्पेंसरी, नासिक रोड 
के अन्तर्गत कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ 
आधार पर नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 4 मई 1976 
सं० ए० 22013/ 13/ 75-के० स्वा० से०- II - - अपने 
स्थानांतरण के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० मो० 
ग्रेड- II के अधिकारी डा० के० आर० पाल ने 14- 4- 76 
पूर्वान को सफदरजंग अस्पताल , नई दिल्ली के अन्तर्गत कनिष्ठ 
चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

दिनांक 5 मई 1976 
सं० ए० 39013 / 13 / 76-के० स्वा० से ० -II - अपने 
त्यागपत्र की स्वीकृति के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 
जी० डी० प्रो० ग्रेड- II के अधिकारी डा० बी० एम० माथुर 
ने 29 मार्च, 1976 अपराह्न को डाक तार विभाग , 
राजस्थान क्षेत्र, जयपुर में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद 
का कार्यभार छोड़ दिया । । 

दिनांक 6 मई 1976 
____ सं० ए० 22013/ 72/ 75-के० स्वा० से ०-II -- - अपने 
स्थानान्तरण के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी०डी०प्रो० 
ग्रेड- II के अधिकारी डा० ए० के० भार्गव ने 31/ 12/ 75 अपराल 
को प्राई० टी० बी० पी० के अन्तर्गत कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 
के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

दिनांक 18 मई , 1976 
सं० ए० 22013/ 81/ 73-के० स्वा०से 0- 2 -- केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1966 के नियम 8 ( 1 ) और इस 
संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के 
अनुसरण में राष्ट्रपति , अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के डा० 
गुरचरण सिंह , जूनियर मेडिकल अधिकारी , को केन्द्रीय स्वास्थ्य 
सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर , ग्रेड 1 के पद पर नियुक्त करते हैं 
और उन्हें पिछली तारीख अर्थात् 22 मई, 1971 से कान, नाक , 
गला के जूनियर सर्जन के रूप में गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल , 
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तैनात करते हैं । 

सं० ए० 12026/ 208/ 75- के० स्वा० से० -I - - राष्ट्रपति , 
मौलाना आजाद मेडिकल कालेज , नई दिल्ली में जैवरसायन के 
लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ 
ग्रेड- II के अधिकारी डा० एल० सारदा को 8 अप्रैल , 1976 
पूर्वान से आगामी आदेशों तक लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज तथा 
अस्पताल , नई दिल्ली में जैवरसायन के सहायक प्राध्यापक के 
विशेषश ग्रेड II पद में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 


नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 1976 
सं० ए० 12026/ 25 / 76-के० स्वा० से०- II - - 
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभागों के सचिव डा० ( कुमारी ) 
दीपाली मोहन्ता को 22 अप्रैल, 1976 पूर्वाल से आगामी 
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2. डा० एल० सारदा ने 8 अप्रैल, 1976 पूर्वाह्न को मौलाना 
आजाद मेडिकल कालेज , नई दिल्ली में जैव रसायन के लेक्चरर 
के पद का कार्य भार छोड़ दिया । 
___ सं० ए० 12026 / 216/ 75-के० स्वा० से० I - - राष्ट्रपति , 
डा० ( कुमारी ) उपकार पाहूजा को 5 मार्च , 1976 पूर्वाल्ल से 
अागामी आदेशों तक जी० बी० पंत अस्पताल , नई दिल्ली में हृदय 
रोग विज्ञान के लेक्चरर के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त 
करते हैं । 

सं० ए० 12034/ 22 2/ 75 के ० स्वा० से० I - -- राष्ट्रपति , 
डा० पी० चटर्जी को 6 अप्रैल , 1976 पूर्वाह से आगामी आदेशों 
तक मौलाना आजाद मैडिकल कालेज , नई दिल्ली में विरोधी 
तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान के लेक्चरर के पद पर तदर्थ प्राधार 
पर नियुक्त करते हैं । 
__ सं० ए० 12026/ 185/ 75-के० स्वा० से० - - राष्ट्रपति , 
डा० ( कुमारी ) एस० तिरुपुरम को 8 जुलाई, 1975 पूर्वान 
से आगामी आदेशों तक मौलाना आजाद मेडिकल कालेज , नई दिल्ली 
में बालरोग चिकित्सा के लेक्चरर के विशेषज्ञ ग्रेड II पव में तदर्थ 
प्राधार पर नियुक्त करते हैं । 

रवीन्द्र नाथ सिन्हा , अवर सचिव 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1976 
सं० 120 23/ 9/ 76-स्था० 5 - - राष्ट्रपति , कृषि और सिंचाई 
मंत्रालय के कृषि विभाग के सहायक पशुधन अधिकारी श्री मोहन 
लाल को 26 मार्च, 1976 के पूर्वान से 24 मई, 1976 के अपराह्न 
तक श्री वी० एन० शर्मा सहायक प्रायुक्त ( पशु आहार ), जो 
अवकाश पर चल गये हैं , के स्थान पर उसी विभाग में अस्थायी 
तथा तदर्थ आधार पर सहायक आयुक्त ( पशु आहार ) के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 20 मई 1976 
__ सं० ए० 12026/ 3/ 76-स्था०- - - राष्ट्रपति , महालेखाकार, 
वाणिज्य निर्माण तथा विविध , नई दिल्ली के कार्यालय के लेखा 
अधिकारी श्री आई० जे० सूरी को 1 मई , 1976 के पूर्वान से 
आगामी आदेशों तक कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग 
में अस्थायी आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते 


1 


नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1976 
सं० ए० 12026/ 154/ 76-के० स्वा० से ०II - - स्वास्थ्य 
और परिवार नियोजन विभागों के सचिव डा० ओम प्रकाश मोहावर 
को 8 अप्रैल, 1976 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना संगठन , दिल्ली के अंतर्गत कनिष्ठ चिकित्सा 
अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 

रवीन्द्र नाथ तिवारी, अवर सचिव 


( परिवार नियोजन विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 22 मई 1976 
सं० एल० 160 16/5/ 75-पी० ए०. .- कोलम्बो योजना 
शिक्षावृत्ति पर ब्रिटेन में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय श्री बी०एन० 
कक्कड़ ने 12 मार्च, 1976 अपराह्न से परिवार नियोजन विभाग 
में प्रमुख (प्रचार ) के अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

जी० पंचापकेशवन , अवर सचिव 


सं० 120 22/ 10/ 76-स्था०- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचिवा 
लय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पदक्रम के निम्नलिखित स्थायी 
अधिकारियों को , जो सेवा के पदक्रम I में नियुक्ति के लिए पेनल 
में रखे गए हैं , प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिए केन्द्रीय सचि 
वालय सेवा के पदक्रम 1 में नियुक्त करते है : -- 
1. श्री एस० एस० बावा 19 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न 

से 3 जून, 1976 के अपराल 
तक श्री सो० ना० सिन्हा के 

स्थान पर । 
2. श्री धर्म प्रकाश 8 अप्रैल , 1976 के अपराह्न से 

6 मई, 1976 के अपरान 
तक श्री पी० के० मुखर्जी, 
जिनको मृत्यु हो गई , के 

स्थान पर । 
3. श्री प्रो० पी० नय्यर . 17 अप्रैल , 1976 के अपराह्न से 

17 मई , 1976 के अपराह्न 
तक श्री पी० आई० डेटिट 

के स्थान पर । 
4 . श्री एस० शेषाचारी . 17 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न 

से 5 जून, 1976 के अपराह्न 
तक श्री ब्रह म दत्त शर्मा के 

स्थान पर । 
5. श्री प्रार० जी० बनर्जी 17 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न 

से 29 मई , 1976 के अपरात्र 
तक श्री नगिन्द्र सिंह, जो 
प्रशिक्षण/ छुट्टी पर चले गए 

हैं , के स्थान पर । 
2. राष्ट्रपति , सर्वश्री एस० एस० बावा , धर्म प्रकाश, प्रो० पी० 
नय्यर, एस० शेषाचारी और पार० जी० बनर्जी को उनके नामों 


नई दिल्ली , दिनांक 20 मई 1976 
सं० ए० 320 14/1/ 74-स्थापना-I -~-इस विभाग के 31 
दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना संख्या ए० 32014/ 1 / 74 
स्थापना-I के क्रम में राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 
4 के स्थायी अधिकारी श्री एस० सी० सूद को आगे 24 अप्रैल , 
1976 तक की अवधि के लिए अथवा चयन- सूची के किसी अधिकारी 
के उपलब्ध हो जाने तक , जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार 
नियोजन मंत्रालय ( परिवार नियोजन विभाग ) में स्थानापन्न अनु . 
भाग अधिकारी के पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान की है । 

सर्वेश्वर झा , प्रवर सचिव 
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के सामने दी गई उक्त अवधि के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय के 
कृषि विभाग में अवर सचिव के पदों पर नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 21 मई 1976 
स० ए० 120 26/ 5/ 75-स्था० -- राष्ट्रपति खाद्य विभाग 
के उपनिदेशक श्रीएस० के० भल्ला, को 30 अप्रैल , 1976 के अप 
राल से आगामी आदेशों तक कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि 
विभाग में अस्थायी आधार पर उपायुक्त ( पत्तन संचालन तथा 
परियोजना ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

सं० 32014/ 1/ 76-स्था - ० 1 -- राष्ट्रपति कृषि विभाग 
के संवर्ग से सम्बद्ध केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी सहायक 
श्री जी० एल० कटारिया को 26 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से 30 
जून, 1976 के अपराह्न तक अथवा आगामी प्रादेशों तक कृषि 
और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग में तदर्थ प्राधार तथा अस्थायी 
आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त 
करते है । 

दिनांक 24 मई 1976 
सं० 12023/ 19/ 74-स्था०. 5 - - राष्ट्रपति , क्षेत्रीय अन्तर्दे 
शस्थ मीन परिचालन , प्रशिक्षण केन्द्र , आगरा के वरिष्ठ अनुदेशक 
श्री मांगी लाल रस्तोगी को 28 अप्रैल, 1976 के पूर्वाल्ल से प्रागामी 
आदेशों तक कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग में अस्थायी 
हैसियत से अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी ( अन्तर्देशस्थ ) के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 


दिनांक 22 मई 1976 
सं० एफ० 19- 353/ 76-ई० ई० 2 --- कृषि विमानन निदे 
शालय , नई दिल्ली के पायलट विंग कमांडर सी० रामराव ( 4711 ) 
एफ० (पी० ) की सेवाएं 15 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय 
के वायु सेना मुख्यालय को पुनः सौंप दी गई है । 

सं० एफ० 19- 355/ 76-ई० ई० 2 - - कृषि विमानन निदे 
शालय, नई दिल्ली के फ्लाइट इंजीनियर विंग कमांडर श्री प्रकाश 
( 4262 ) तकनीकी/ इंजीनियर, की सेवाएं 31 मार्च, 1976 
के अपराल से रक्षा मंत्रालय ( वायु सेना मुख्यालय ) को पुनः 
सौंप दी गई है । 

सं० एफ० 5- 9/ 73-ई० ई० 2 - - राष्ट्रपति भारतीय वायु 
सेना के अधिकारी फ्लाइट लेफि० जी० पी० एस० सिधु ( 11375 ) 
एफ० ( पी० ) को 19 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आवशों 
तक कृषि विमानन निदेशालय में कनिष्ठ पायलट अधिकारी के 
पद पर नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 24 मई 1976 
सं० एफ० 19- 43/ 76-ई० ई०- 1 -- विस्तार अधिकारी 
( कृषक प्रशिक्षण ) श्री बी० जे० मेषराम की 20 फरवरी, 1976 
के पूर्वाह्न से विदेश सेवा की शर्तों पर भारतीय विकास लोक कार्यक्रम 
नई दिल्ली में नियुक्ति होने पर , उन्होंने विस्तार निदेशालय के 
विस्तार अधिकारी ( कृषक प्रशिक्षण ) के पद का कार्यभार त्याग 
दिया । 

वीरेन्द्र कोहली , अवर सचिव 


पोलच्चीरफल उम्मन टामस , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 19 मई 1976 
सं० 19- 145 / 72-ई० ई० 2 -- वनस्पति रक्षण संगरोध 
तथा संचयन निदेशायल , फरीदाबाद के अंतर्गत केन्द्रीय वनस्पति 
रक्षण संस्थान, हैदराबाद के वरिष्ठ कीट विशानी श्री बी० के० वर्मा 
का खाद्य विभाग के अंतर्गत भारतीय अनाज संचयन हापुड़ के 
निदेशक के पद पर चयन होने पर उन्होंने 17 मार्च, 1976 के 
अपराह्न से अपने पद का कार्य भार त्याग दिया है । 

दिनांक 20 मई 1976 
स . 12025/16/71-ई० ई० 2- - राष्ट्रपति वरिष्ठ प्रशिक्षण 
अधिकारी ( इंजीनियरिंग ) श्री एम० आर० दीवान को , जो ट्रैक्टर 
प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र , बुदनी में तदर्थ आधार पर कार्य कर 
रहे थे , 27 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक ट्रैक्टर 
प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र , बुदनी में अस्थायी हैसियत में क्षेत्रीय 
समन्वयक के पद पर नियुक्त करते हैं । 


( खाद्य विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1976 
सं० ए० -19011/ 4/ 72-स्था० 1 -- राष्ट्रपति, डा० जी० 
के० गिरीश , उप निदेशक ( संचयन तथा अनुसंधान ) , भारतीय 
अनाज संचयन संस्थान, हापुड़ को 3 मई, 1976 के पूर्वान से अगले 
आदेश होने तक , खाद्य विभाग में संयुक्त निवेशक ( संचयन तथा 
अनुसंधान ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

2. डा . गिरीश ने उसी तारीख से संयुक्त निदेशक ( संचयन 
तथा अनुसंधान ) के पद का कार्यभार संम्भाल लिया । 
___ सं० ए०- 19011/ 9/ 76-स्था० 1 -- राष्ट्रपति , श्री नवीन 
कुमार ( महाराष्ट्र : 1969) को 12 मई, 1976 के अपराह्न से 
अगले आदेश होने तक , राज्य मंत्री के वैयक्तिक सचिव के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 

2. श्री नवीन कुमार ने उसी तारीख से वैयक्तिक सचिव के 
पद का कार्यभार सम्भाल लिया । 

एस . बंसी, अवर सचिव 


सं० ए० 12026/ 49/ 71-ई० ई० 2 - - राष्ट्रपति सहायक 
कीट विज्ञानी श्रीमती एन० पी० रामचंदानी को 5 अप्रैल , 1976 
के पूर्वाह्न से आगामी प्रादेशों तक वनस्पति-रक्षण संगरोध तथा 
संचयन निदेशालय , फरीदाबाद के अंतर्गत वनस्पति संगरोध तथा 
धूमीकरण केन्द्र में वनस्पति -रक्षण अधिकारी के पद पर स्थाना 
पन्न प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त करते है । 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 19 मई 1976 
सं० ए०19012/ 36/ 71-स्था० 1 - - राष्ट्रपति , श्री के . 
एच० बोरकर को 29 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश 
होने तक ,खाद्य विभाग में सहायक निदेशक ( संचयन तथा अनु 
संधान ) के पद पर नियुक्त करते है । 
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2 श्री बोरकर ने उसी तारीख से उप निदेशक ( संघयन तथा 
अनुसंधान ), अन्न सुरक्षा अभियान योजना , क्षेत्रिय कार्यालय , 
पटना के कार्यालय में सहायक निदेशक ( संचयन तथा अनुसंधान ) 
के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

यू० वी० बी० एल० नरसिम्हम , अवर सचिव 


कुमारी सुमन लूथरा को केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय में , 1 मई , 1976 
की पूर्वान से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर तथा पूर्णत : 
अस्थायी तौर पर पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड -1 के रूप में नियुक्त करते हैं । 

पी० एस० बालाकृष्णन्, अवर सचिव 


(सिंचाई विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1976 
सं० 5/ 76-एफ० 5 ( 124)/ 75-जी० बी० -- राष्ट्रपति , 
गंगा बेसिन जल संसाधन के सहायक अभियंता श्री एस० सी० 
नाथ को उसी संगठन में अस्थायी रूप में 23 अप्रैल 1976, के 
अपराह्न से अग्रेतर प्रादेश होने तक नियुक्त करते है । 

डी० रगांनाथन , अवर सचिव 


नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1976 
सं० एफ० 1-4/ 76 सी० ए० 1 ( 5 ) - - राष्ट्रपति , राष्ट्रीय 
संग्राहलय , नई दिल्ली के प्रमुख रसायनक्ष, श्री प्रो० पी० अग्रवाल 
की सेवाएं 16 मार्च, 1976 की अपराह्न से परियोजना अधिकारी 
के रूप में काम करने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति की संरक्षण संबंधी 
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, नई दिल्ली को सौंपते हैं । 

बलदेव महाजन, अवर सचिव 


जी 


शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 5 मई 1976 
सं० एफ० 15- 140/ 58-ई० 1 - - राष्ट्रपति , शिक्षा तथा 
समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग ) में स्थानापन्न रूप 
से उप-शिक्षा- सलाहकार ( सामान्य ) के पद पर कार्य कर रहे 
श्री एम० एल० कश्यप की सेवावधि 1 मई, 1976 से 30 जून , 
1976 तक दो महीने के लिए और आगे बढ़ाने की सहर्ष स्वीकृति 
देते हैं । 

पी० एस० शकुन्तला ( कुमारी ) , अवर सचिव 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 1976 
सं० व्य० मि० / 15/टी० एन० के० प्रशा०- 1 - राष्ट्रपति , 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्तरी -पश्चिमी मंडल , देहरादून में 
अधीक्षण पुरातत्वविद , श्री टी० एन० खजांची की सेवा को 27 
अप्रैल, 1976 से सेवा निवृत्ति के आयु के उपरांत एक वर्ष की 
अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी प्रदान करते हैं । 

दिनांक 21 मई 1976 
___ सं० व्य० मि0/ 104/ सी० एल० एस०/प्रशासन- 1 - - राष्ट्रपति , 
श्री सी० एल० सूरी उपाधीक्षक पुरातत्वविद् को भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण में अधीक्षक पुरातत्वविद के पद पर स्थानापन्न रूप में 19 
अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं । 

2. बंबई के उच्च न्यायालय ( नागपुर शाखा ) में दायर की 
गई विचाराधीन याचिका के परिणाम तक श्री सूरी की पदोन्नति 
अन्तः कालीन है । 

3. श्री सी० एल० सूरी की पदोन्नति तदर्थ के रूप में कुछ 
समय के लिए हुई है । 

दिनांक 22 मई 1976 
सं० व्य० मि0/ 105 /बी० एम० वी०-प्रशासन- 1 - - राष्ट्रपति , 
श्री बी० एम० पांडे, उपाधीक्षक पुरातत्वविद् को भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण में अधीक्षक पुरातत्वविद् के पद पर स्थानापन्न रूप में 
19 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते 


नई दिल्ली , दिनांक 14 मई 1976 
सं० 112- 54/ 75- एन० एस० वाई . I - - राष्ट्रपति, श्री 
टी० टी० नागेश्वर राव की विशाखापटनम् ( आन्ध्र प्रदेश ) में युवक 
समन्वयक, नेहरू युवक केन्द्र , के पद पर 1 मई, 1976 के पूर्वाह्न 
से तदर्थ आधार पर तथा अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर सहर्ष 
नियुक्ति करते हैं । 

दिनांक 15 मई 1976 
___ सं० 112-54/ 75 एन० एस० वाई . I — राष्ट्रपति , श्री 
पी० डोरास्वामी नायडु को , 31 मई , 1975 अपराल से , तदर्थ 

आधार पर तथा अगले आदेशों तक , प्रतिनियुक्ति पर , नेहरू युवक 
केन्द्र, श्री ककुलम ( अांध्र प्रदेश ) में , युवक समन्वयक के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते है । 

ए० सी० कोलधर, अवर सचिव 


( संस्कृति विभाग ) 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 11 मई 1976 
सं० ए० 1 2 026/ 5 / 75-ई० एण्ड सी० - -शिक्षा तथा समाज 
कल्याण और संस्कृति मंत्रालय ( संस्कृति विभाग ) में भारत सरकार 
के सचिव , संस्कृति विभाग की ग्रेड- II की स्थायी पुस्तकाध्यक्ष , 


2 . बंबई के उच्च न्यायालय ( नागपुर शाखा ) , में दायर की 
गई विचाराधीन याचिका के परिणाम तक श्री पांडे की पदोन्नति 
अन्तः कालीन है । 
___ सं० 81/के० वी० आर० / 76-प्रशासन -1 - राष्ट्रपति , 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उपाधीक्षक पुरातत्वविद् श्री के०वी० 
रमन को अधीक्षक पुरातत्वविद् के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 
19 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदशों तक नियुक्त करने 
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2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति बम्बई के उच्च न्यायालय 
( नागपुर शाखा ) में दायर की गई याचिका के परिणाम तक अन्तः 
कालीन है । 

दिनांक 24 मई 1976 
सं० व्य०मि0 / 76/ पार०जी०पी०/ प्रशासन - 1 -- राष्ट्रपति , श्री 
पार० जी० पाण्डेय उपाधीक्षक पुरातत्वविद् को भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण में अधीक्षक पुरातत्वविद् के पद पर स्थाना 
पन्न रूप में 19 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों 
तक नियुक्त करते हैं । 

2. बम्बई के उच्च न्यायालय ( नागपुर शाखा ) में दायर 
की गई विचाराधीन याचिका के परिणाम तक श्री पाण्डेय 
को पदोन्नति अन्तःकालीन है । 

एम० एन० देशपाण्डे 

महानिदेशक 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

पदेन संयुक्त सचिव 


उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए भी नहीं 
की जाएगी । 

सं० 13/ 2/ 76-एस०पी०जी० - - डाक अधीक्षक सेवा ग्रुप 
" बी " के स्थायी अधिकारी तथा भारतीय डाक सेवा ग्रुप 
"ए० " में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे श्री बी० प्रसाद 
निर्वतन प्रायु प्राप्त होने पर दिनांक 31- 1- 76 अपराह्न 
से सेवा निवृत्त हो गए । 

सं० 9/ 35/ 74-एस०पी०ए०- 1 -- इस कार्यालय की इसी 
संख्या वाली अधिसूचना दिनांक 5- 3 - 76 के क्रम में डाफ 
तार बोर्ड ने श्री डी० देवसीगामनी को सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 
II में उप अधीक्षक ( छंटाई ) मद्रास के पद पर स्थानीय 
व्यवस्था के अन्तर्गत तदर्थ और नितान्त अस्थायी आधार पर 
दिनांक 1-3 - 76 से 14- 3- 76 तक की अगली अवधि के 
लिए आगे और स्थानापन्न रूप से कार्य करने की सहर्ष अनु 
मति प्रदान की है । 

रवि प्रकाश , सहायक महानिदेशक , 

डाक -सार 


संचार मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 18 मई 1976 
__ सं० ए० - 320 1 3/ 4/ 76-प्रो०सी० — राष्ट्रपति सहर्ष, विदेश 
संचार सेवा के स्थानापन्न उप कार्यभारी इंजीनियर श्री 
ए० एल० मल्होत्रा को , उसी विभाग के श्री जी० ए० पाटिल 
के स्थान पर , जिनकी 24- 4- 76 ( पूर्वाह्न ) से 30- 6-76 
( अपराह्न ) तक की छुट्टी मंजूर की गई है, कार्यभारी इन्जीनियर 
के रूप में नियुक्त करते हैं । 

नूतन देव , अवर सचिव 


नई दिल्ली - 110001, दिनांक 19 मई 1976 

शुखिपत्र 
सं० 3- 20/ 75-टी०एफ० - भारत के राजपत्र ( भाग-I; 
खंड - 2 ) दिनांक 17- 4 - 76 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 
3- 20/ 75-टी० एफ० दिनांक 31- 3- 76 में श्री डी० सी० 
कोनार की सहायक महाप्रबन्धक, टी० एफ० कलकत्ता के 
बतौर तदर्थ पदोन्नति की तारीख को 16- 2- 76 ( अपराल ) 
के स्थान पर 16-2 - 76 (पूर्वाह्न ) पढ़ा जाए । 

दिनांक 26 मई 1976 
सं० 4- 2/ 76-टी०एफ० -- श्री एम० एम० चौहान , सहायक 
इंजीनियर रसंचार कारखाना , जबलपुर की स्वैच्छिक 
सेवा-निवृत्ति संबंधी प्रार्थना के परिणामस्वरूप और 30 वर्ष 
की सेवा समाप्त होने के पश्चात् उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा 
पेंशन नियम के नियम 48 के अन्तर्गत 30 अप्रैल 1976 
( अपराह्न) से सेवा निवृत्त कर दिया गया । 
ड० ग० सु० सत्यमूर्ति , सहायक महानिदेशक 

( टी०एफ० ) 


डाक -तार बोर्ड 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 27 मार्च 1976 
सं० 25/ 52/ 75- एस०पी०जी० – मूल नियम 56 के 
अन्तर्गत सेवा - निवृत्ति की तीन महीने के नोटिस के समाप्त होने 
पर पोस्टमास्टर सेवा श्रेणी -II के अधिकारी श्री टी० एन० 
मिश्रा दिनांक 2 मार्च, 1976 ( अपराल ) से सेवा-निवृत्त 
हो गए । 

दिनांक 19 मई 1976 
___ सं० 4 /23/ 76-एस०पी०जी० --- इस समय प्रवर अधीक्षक 
डाकघर , सोलापुर के बतौर पवस्थ भारतीय डाक सेवा श्रेणी 
I के अवर समयमान के अधिकारी कुमारी अंजु छिब्बर ने 
विवाह के उपरान्त अपना नाम बदल कर श्रीमती अंजू दास 
गुप्ता कर लिया है । 
___ सं० 9/4/ 76- एस०पी०जी० ( भाग ) -- डाक-तार बोर्ड ने 
श्री बी० एम० तलवार के डाक अधीक्षक सेवा श्रेणी -II में 
स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 1- 8 - 75 से 16- 3 
76 तक नियुक्ति के सहर्ष प्रादेश दिए हैं । 

2. उपर्युक्त सदर्थ नियुक्ति के कारण उक्त अधिकारी 
अपनी नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं करेंगे । 
इस ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना ग्रेड 
में वरीयता के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी और अगले 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 19 मई 1976 
सं० 12/ 1/ 76- एस०टी०जी०- 1 ( IV ) -- इस बोर्ड की 
इसी संख्या वाली अधिसूचना दिनांक 11- 2- 76 के क्रम 
में राष्ट्रपति ने तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी- II के सहायक 
इंजीनियर श्री एन० के० सैन को तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी-I 
के प्रवर समयमान में दूरसंचार अनुरक्षण क्षेत्र , कलकत्ता 
में नितान्त स्थानीय व्यवस्था के बतौर दिनांक 1- 3- 76 
से 31 - 5 - 76 तक की अगली अवधि के लिए या इसकी 
समाप्ति तक , जो भी पहले पड़े, कार्यभार संभालने के लिए 
सहर्ष नियुक्त किया है । 


समाप्ति तक , जो की अगली अबधिर दिनांक 1- 
30 
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दिनांक 20 मई 1976 
सं० 6/ 1/ 76-एस०टी०जी०- 1----परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति पर राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को तार 
इंजीनियरी सेवा श्रेणी-1 में अस्थायी सहायक मण्डल इंजीनियर तार के बतौर उनके नाम के सामने अंकित पदों पर और अंकित 
तारीख से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त किया है : - -- 


- 


- 


क० 


अधिकारी का नाम 


सं० 


परिवीक्षा की पदस्थता की यूनिट स्टेशन 
समाप्ति की 
तारीख 


कार्यभार 
संभालने की 
तारीख 


1 . श्री प्रकाश चन्द्र गुप्त 


. 


. 


. 


. 


2 . श्री जी० राजाराम 


। 


3. श्री गुलबीर सिंह भाटिया 


. 


4. श्री एस० वी० धर्मराज 


5 . श्री के० जे० चक्को 


6. श्री पी० गणेश 


7 . श्री पवन कुमार वोहरा 


. 


. 


. 


8. श्री विजय शंकर श्रीवास्तव 


. 


. 


. 17 - 3- 76 एस० एण्ड टी०प्रो० ग्रेड - 1 , टी० 18- 3 - 76 

आर० सी० नई दिल्ली । 
17- 3- 76 जी० एम० टी० बंबई के अंतर्गत 22- 3- 76 

ए०सी०ई०टी० । 
. 17- 3- 76 एस० एण्ड टी०पी० ग्रेड- 1, टी० 26- 3- 76 

पार०सी० , नई दिल्ली । 
. 17- 3- 76 महाप्रबन्धक परियोजना, कलकत्ता 26- 3- 76 

के अन्तर्गत ए०डी० ई० टी० 

सूक्ष्मतरंग जमशेवपुर । 
17- 3- 76 महाप्रबन्धक परियोजना, नई 20 - 3 - 76 

दिल्ली के अन्तर्गत ए०डी०ई०टी० 
सहधुरीय परियोजना , नई 

दिल्ली । 
17- 3- 76 एस०एण्ड टी० ओ० ग्रेड- 1, टी० 26- 3- 76 

आर०सी०, नई दिल्ली । 
. 17- 3- 76 प्रार०एम०एम० नई दिल्ली के 
17-3-7 

19- 3- 76 
अंतर्गत, ए०डी० ई०टी० सहधुरीय ( अपराह्न ) 

अनुरक्षण, नई दिल्ली । 
. 17- 3- 76 कानपुर टेलीफोन जिले के अंतर्गत 26- 3 - 76 

ए०डी०ई०टी० फोन्स टी० ए० 

एक्स , संस्थापना, कानपुर । 
17- 3 - 76 एस० एण्ड टी० प्रो० ग्रेड- 1 , 26- 3 - 76 

टी०पार०सी० , नई दिल्ली । 
. 17- 3- 76 एस० एण्ड टी० प्रो०ग्रेड - 1, टी० 22- 3- 76 

आर०सी० ( आई०प्रो०पी० ) नई 

दिल्ली । 
. 17- 3 - 76 महाप्रबन्धक फोन कलकत्ता के 29- 3- 76 

अन्तर्गत ए०डी०ई०टी०, कास 
बार विस्तार, भुवनेश्वर । । 
महाप्रबन्धक फोन , नई दिल्ली 26- 3- 76 
के अन्तर्गत ए०डी०ई०टी० , टी० 

ए० एक्स० संस्थापन , जम्मू । 
. 17-3 -76 एस० एण्ड टी०प्रो० ग्रेड- 1,टी० 26- 3- 76 

आर०सी० , नई दिल्ली । । 
. 17- 3- 76 एस० एण्ड टी०प्रो० ग्रेड - 1 , टी० 17- 3-76 

पार०सी० ( आई०प्रो०पी० ) नई ( अपराह्न ) 
दिल्ली । 

शिवचन्द्र सचदेव , 
सहायक महानिदेशक ( एस०जी०टी० ) 


9. श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल 


10. श्री लक्ष्मण दास 


11. श्री अशोक कुमार सिन्हा 


12. श्री राम कुमार 


17- 3 - 76 


13. श्री विप्नू गोयल 


. 


. 


. 


. 


14. श्री बलवन्त सिंह गिल 


. 


. 


. 


- 


- 


- - - - 


- - 
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पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 14 मई 1978 
सं० ए० 3 2014/ 4/ 76-प्रशासन -- राष्ट्रपति ने केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा ग्रेड- 1 अधिकारी श्री एल० पी० 
सुब्रह्मण्यन् को , कृषि विभाग से स्थानांतरण होने पर , पर्यटन 
और नागर विमानन मंत्रालय में 19 अप्रैल , 1976 से तथा 
अगले आदेशों तक अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया है । 

2. श्री सुब्रह्मण्यन् को उसी तारीख से पर्यटन विभाग 
में अवर सचिव के रूप में तैनात किया गया है । 

फतेह चन्द सूद , अवर सचिव 


तक के लिए मंत्रालय के परिवहन पक्ष में कनिष्ठ विश्लेषक 
नियुक्त करते हैं । 

दिरांक 25 मई 1976 
सं० ई०एन०एस० ( 19 )/ 76 - - राष्ट्रपति , इस मंत्रालय 
में तकनीकी अधिकारी श्री डी० एन० वर्मा को नौवहन 
समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री के० के० बनर्जी, 
सहायक नौवहन अधिकारी के स्थान पर 1- 5 -1976 से 
31- 5- 1976 तक नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन 
पक्ष ) में सहायक नौवहन अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

सं० ई०पी०टी० ( 25 )/ 75 -~- राष्ट्रपति नौवहन और परि 
वहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) में तकनीकी अधिकारी श्री 
डी० एन० वर्मा को 1- 4-1976 से 30-4 - 76 तक की और 
अवधि के लिए मंत्रालय के उसी पक्ष में सहायफ चार्टरिंग 
अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

___ इन्द्रजीत मुरगाई, प्रवर सचिव . 


नई दिल्ली , दिनांक 19 मई 1976 
___ सं० पार०एस०- 1-एन० ( 7 )/ 76 - राष्ट्रपति ने उत्तरी 
परिमंडल , लखनऊ के अतिरिक्त रेल सुरक्षा आयुक्त श्री डी० 
जी० दिवगी को 14 अप्रैल , 1976 से अगले आदेशों तक 
स्थानापन्न रूप से रेल सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया है । रेल 
सुरक्षा आयुक्त के रूप में श्री डी० जी० दिवगी का मुख्या 
लय लखनऊ में होगा । 

गंगा दास , अवर सचिव 


नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1976 
सं० एम०टी०ई० ( 48) / 75- एम०टी० - राष्ट्रपति , समुद्री 
इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय कलकत्ता में इंजीनियरी के 
प्राध्यापक श्री डी० के० सन्याल को 13 दिसम्बर, 1975 
से 13 जनवरी , 1976 ( दोनों दिन शामिल तक 32 दिनों 
की अवधि के लिए छुट्टी पर गए श्री के० किशोर के स्थान 
पर समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण , बंबई में अस्थायी रूप से 
उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

वीवान चन्द अहीर , अवर सचिब 


नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , दिनांक 17 मई 1976 
सं० ई०एन०एस० ( 52)/ 74 - राष्ट्रपति , नौवहन और 
परिवहन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनु 
भाग अधिकारी ग्रेड में स्थायी अधिकारी और मंत्रालय के 
परिवहन पक्ष में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री 
एन० पी० रुस्तगी को 7 मई , 1976 के अपराह से आगामी 
आदेशों तक के लिए अपने मूल विभाग को प्रत्यावर्तित श्री 
एम० एल० जाटव , सहायक चार्टरिंग अधिकारी के 
स्थान पर मंत्रालय के उक्त पक्ष में सहायक चार्टरिंग अधि 
कारी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 18 मई 1976 
सं० ई० सी०एस० ( 152 )/ 75 - नौवहन और परिवहन 
मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक ग्रेड 
में स्थायी अधिकारी तथा मंत्रालय के परिवहन पक्ष में 
रोकड़ अधिकारी के रूप में नियुक्त , श्री विधि चन्द का 
सेवा काल 1 अप्रैल , 1976 से 30 अप्रैल , 1976 तक 
एक महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया जाता है । 

दिनांक 24 मई 1976 
सं० ई०पी०जी० ( 9 )/ 76 --- सचिव , नौवहन और परिवहन । 
मंत्रालय एतद्वारा गृह मंत्रालय के संवर्ग के ग्रेड 2 आशु 
लिपिक तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) 
में अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त श्री टी० बालगोपा 
लन नायर को छुट्टी पर गए श्री टी० देवदासन कनिष्ठ 
विश्लेषक के स्थान पर , 14 मई, 1976 से 9 जुलाई, 1976 


( सड़क पक्ष ) 
नई दिल्ली-1 दिनांक 19 मई 1976 
सं० ए०- 23 ( 42 )/ 75 - नौवहन और परिवहन मंत्रालय के 
सचिव नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सड़क पक्ष में अराजपत्रित 
तकनीकी कर्मचारियों के निम्नलिखित सदस्यों को 10 मई, 1976 
के पूर्वाह्न से 6 महीने की अवधि अथवा आगामी प्रादेश , इनमें से 
जो भी पहले हो , के लिए उक्त मंत्रालय में तवर्थ आधार पर सहायक 
इंजीनियर ( सिविल ), ग्रेड बी राजपत्रित नियुक्त करते हैं : -- 

1 . श्री टी० बी० घनशानी , 
2. श्री पी० बी० रामचन्द्रन । 

पी० एल० गुप्ता , उप सचिव 
ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 23 अप्रैल 1976 
सं० ए०- 32015/1/ 75-प्रशासन- 1 ---इस विभाग की दिनांक 
16 जनवरी 1976 की समसंख्यक अधिसूचना में प्रांशिक संशोधन 
करते हुए , राष्ट्रपति द्वारा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी सहायक , 
श्री बी० पी० मित्तल को , 12- 1- 76 से 8- 4- 76 तक की अवधि 
के लिए, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तथा ऊर्जा मंत्रालय 
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( कोयला विभाग ) में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न 
रूप से नियुक्त किया जाता है । 

राधे श्याम शिबानी , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 17 मई 1976 
सं० ए०- 12033/ 1/ 76-प्रशासन - 1---- राष्ट्रपति द्वारा 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधि 
कारी श्री ए० एन० मुखर्जी को , 14- 5-1976 से 3- 7- 76 तक की 
अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक , जो भी पहले हो , उक्त 
सेवा के ग्रेड I में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है । 

राष्ट्रपति द्वारा , उक्त अवधि के दौरान श्री ए० एन० मुखर्जी 
को ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) में अवर सचिव भी नियुक्त 
किया जाता है । 

राधे श्याम शिवानी , उप सचिव 


बिजली प्राधिकरण में , स्थानापन्न तियन में , 5 अप्रैल, 1976 के 
पूर्वाल से अगले आदेश होने तक के लिए नियुक्त करते हैं । 
_____ सं० 61/ 76- एफ04 / 1/ 75-प्रशासन - एक - - राष्ट्रपति , 
तमिलनाडु बिजली बोर्ड के सहायक इन्जीनियर , श्री एस० के० 
श्रीनिवासन को केन्द्रीय विद्याल , इन्जीनियरी ( समुह-क ) सेवा के 
सहायक निदेशक सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और 
यांत्रिक ) के ग्रेड में , केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में , स्थानापन्न 
हैसियत में , 19 अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से , अगले प्रादेश होने तक 
के लिए नियुक्त करते हैं । 

सं० 62/ 76-एफ0 - 2/ 21/ 74-प्रशासन -पांच एक -- राष्ट्रपति , 
पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के सहायक इंजीनियर श्री रामा 
नन्द मलिक को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियर ( समूह-क ) सेवा के 
सहायक निदेशक सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत और 
यांत्रिक ) के ग्रेड में , केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में , स्थानापन्न 
हैसियत में , 6 अप्रैल , 1976 के अपराल से , अगले आदेश होने तक 
के लिए नियुक्त करते हैं । 


नई दिल्ली , दिनांक 14 मई 1976 
सं० ए०-32015/ 1/ 75 -प्रशा० - 1 - - केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को , राष्ट्रपति द्वारा उक्त सेवा के 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तथा ऊर्जामंत्रालय ( कोयला विभाग ) 
में पूर्णतया अस्थायी आधार पर उनके नाम के सामने दी गई अवधियों 
के लिए स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता 


सं० 63/ 76-एफ० 4 /1/ 75-प्रशासन एक ---- राष्ट्रपति , 
उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के सहायक इंजीनियर श्री शैलेन्द्र 
कृष्ण को केन्द्रीय विद्युत , इंजीनियरी ( समूह-क ) सेवा के सहायक 
निदेशक सहायक कार्यपालक इन्जनियर (विद्युत और यांत्रिक ) के 
ग्रेड में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में , स्थानापन्न हैसियत में , 29 
मार्च, 1978 के पूर्वाह्न से अगले मादेशा होने तक के लिए नियुक्त 
करते हैं । 


क्र० 
सं० 


नाम 


तक 


सं० 64/ 76-170-50/ 18/ 7G-प्रशासन-एक - - केन्द्रीय 
विद्युत् इंजीनियरी ( समूह ) लेवा के उप मुख्य इंजीनियर के ग्रेड 
में स्थानापन्न हैसियन में कार्य कर रहे तथा निदेशक अधिक्षण इंजी 
नियर ( साधारण ग्रेड ) के स्थायी अधिकारी श्री एच० के० बंसल , 
सेवा निवृति की प्रायु होने पर भारत सरकार की सेवा से 30 अप्रैल , 
1976 के अपराह्न से निवृत्त हो गए । 


1. श्री बी० एल० सचदेवा 
2 . श्री बी० पी० मित्तल 


10-5- 76 
14 - 5 - 76 


3- 7- 76 
3- 7 - 76 


सं० ए०- 1 20 33/ 2/ 76-प्रशासन - 1 - ~ राष्ट्रपति द्वारा , 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड I अधिकारी श्री राधेश्याम 
शिवानी को , 14- 5- 1976 से 3- 7 - 76 तक की अवधि के लिए 
अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो , उक्त सेवा के प्रवरण 
ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है । 

राष्ट्रपति द्वारा उक्त अवधि के दौरान , श्री राधेश्याम शिवानी 
को , ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग में उप उचिव भी नियुक्त किया 
जाता है । 

ए० एन० मुखर्जी, अवर सचिव 


दिनांक 20 मई 1976 
सं० 35 / 765-एफ0 - 5/30/ 72-प्रशासन - दो --- राष्ट्रपति , 
केन्द्रीय सचिवालय आशदिपिक सेवा के सिंबाई और विद्युत संघर्ग 
के ग्रेड - दो के अधिकारी श्री एन एच बैंकटरमन को उसी सेवा के 
उसी संवर्ग में ग्रेड- एक में स्थानापन्न रूप में , तदर्थ प्राधार पर , 27 
जनबरी, 1976 से 31 जुलाई , 1975 तक के लिए या अगले 
आदेश होने तक के लिए. इनमें से जो भी पहले हो , नियुक्त करते 


(विद्युत विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 7 मई 1976 
सं० 60/ 76-एफ04/ 2/ 75-प्रशासन एक - राष्ट्रपति , उत्तर 
प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के सहायक इंजीनियर श्री वी० बी० प्रसाद 
को केन्द्रीय विद्युत, इंजीनियरी ( समुह - क ) सेवा के उप निदेशक 
कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत पोर यांत्रिक ) के ग्रेड में , केन्द्रीय 
4 --112GI/ 76 


2 . राष्ट्रपति , श्री एन० एच० वेंकटरमन को उक्त अवधि के 
लिए केन्द्रीय जल आयोग में वरिष्ठ वैयक्तिका सहायक के रूप में 
नियुक्त करते हैं । 
____ सं० 34/ 76- ए 5 ( 10)/ 72-प्रशासन- दो - - राष्ट्रपति , 
केन्द्रीय सचिवालय प्राशुलिपिक सेवा के सिंबाई और विद्युत संवर्ग 
के ग्रेड - दो के निम्नलिखित अधिकारियों की उसी रोवा और उसी 
संवर्ग के ग्रेड एक में स्थान रूप में तदर्थ नियुक्तियों को , प्रत्येक के 
मामने दिखाई गई अवधि के लिए या अगले नादेश होने तक के लिए , 
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इनमें जो भी पहले हो , बढ़ाते हैं । ये अधिकारी नीचे बताए अनुसार 
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के रूप में ही तैनात रहेंगे : - - 


नाम 


तैनाती स्थान 


अवधि 


दिनांक 20 मई 1976 
सं० ई० आर० बी० 1/ 76/ 15 / 4--- श्री के० एन० प्रार० 
पिल्ले, संयुक्त निदेशक , स्थापना को 4- 5- 1976 के पूर्वाह्न से 
स्थानापन्न अपर निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त 
किया जाता है । 

अमृत लाल गुप्त , सचिव रेलवे 
बोई एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव 


स० 


1. श्री इकबाल सिंह 


केन्द्रीय बिजली 
प्राधिकरण 


1- 5- 76 

से 


31 - 7 - 76 


2 . श्री ए० प्रार० श्रीनिवासन केन्द्रीय जल आयोग 1 - 5- 76 


31 - 7 -76 


3. श्री टी० पार० अरोडा 


विद्युत् विभाग 


1 - 5 - 76 


31 - 7 - 76 


4. श्री सतनाम सिंह मक्कड़ 


केन्द्रीय जल आयोग 


1- 5- 76 


11 - 6 - 76 


- - 


- . 


जि० दे० मेहतानी, अवर सचिव 


रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , दिनांक 11 मई 1976 
सं० ई० आर० बी० 1/ 76/ 4/1 – श्री गो० प० वारियर, 
कार्मिक सदस्य , रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के 
पदेन सचिव को , 30 अप्रैल , 1976 के अपराह्न से, अगला प्रादेश 
होने तक , अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के 
पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है । 
___ श्री वेद प्रकाश साहनी , महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे को , 1 मई 
1976 के पूर्वाह्न से , अगला आदेश होने तक कार्मिक सदस्य , रेलवे 
बोर्ड एंव रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में 
नियुक्त किया जाता है । 

श्री पी० एन० जैन , डाक तार बोर्ड के वित्त सदस्य को 30 
अप्रैल , 1976 के अपराह्न से , अगला प्रादेश होने तक, वित्त आयुक्त 
रेलवे एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में 
नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 17 मई 1976 
सं० ई० प्रार० बी० 1/ 75 / 11 / 7 - रेलवे बोर्ड में निरीक्षक , 
( परिचालनिक अनुसंधान ), श्री आर०एस० हसीजा , को 28- 4- 76 
के पूर्वाह्न से स्थानापन्न कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी , प्रार्थिक कक्षं 
के रूप में पदोन्नत किया गया है । 

दिनांक 18 मई 1976 
स०ई० आर० बी० 1/ 74/ 11/ 12 -- श्री शादी लाल भाटिया , 
लिस निरीक्षक , दिल्ली प्रशासन , जो रेलवे बोर्ड में वैज्ञानिक अधि 
+ ( आसूचना ) के रूप में कार्य कर रहे थे, को 13-4- 1976 के 
* से भार मुक्त किया गया है । 


नई दिल्ली , दिनांक 14 अप्रैल 1976 
सं० 75 / ई० ( जी० आर० ) 1/ 8/ 3 - - राष्ट्रपति निम्नलिखित 
व्यक्तियों को भारतीय रेल भंडार सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
के पद पर उनके नाम के सामने अंकित रेलवे में एवं तिथि से सहर्ष 
नियुक्त करते हैं : 
क्रम सं० नाम और रेलवे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
1. श्री रवीन्द्र कुमार भारद्वाज ---- उत्तर - - 9-10- 1975 
2. श्री मनोहर सिंह - - मध्य -- 30- 9- 75 
3 . श्री सतीशचन्द्र अग्निहोत्री -- पूर्वोत्तर -- 18- 9- 75 
4. श्री कृष्ण चन्द्र त्रिवेदी -- पूर्व -- 12-12- 75 
5 . श्री असीम कुमार सन्याल -- दक्षिण पूर्व - - 20- 9 - 75 
6 . श्री मोहिन्द्र प्रताप जुनेजा - - पूर्वोत्तर - - 20-9 - 75 

. ( अपराह्न ) 
7. श्री वेद प्रकाश राहेजा --पूर्वोत्तर सीमा - - 18- 10- 75 
8. श्री ए० कृष्णन कुट्टी - - दक्षिण-मध्य - - 7- 4- 76 

दिनांक 17 मई 1976 
__ सं० 75/ई० ( जी० आर० ) 1/ 9/ 2 - राष्ट्रपति निम्नलिखित 
व्यक्तियों को सिगनल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में परिवीक्षा 
धीन अधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने अंकित रेलवे में 
एवं तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं : --- 
क्रम सं० नाम और रेलवे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
1. श्री पी० रामाकृष्णन -~-दक्षिण-~~- 3- 3- 76 ( अपराह्म ) 
2. श्री बी० बलराम -- - दक्षिण -मध्य-~- ~ 4- 3- 76 
3. श्री मोहिन्द्र कुमार सेठ - उत्तर-----6- 2- 76 
4 . श्री सतीश चन्द्र - दक्षिण-पूर्व - - 17- 1-76 
5 . श्री कपिल देव शर्मा - दक्षिण-पूर्व -~- 19-4- 76 
6 . श्री पार० पार्थसारथी - -पूर्वोत्तर- सीमा -- 22-1- 76 

सं० 74/ ई० ( जी० पार० ) 1/9 - राष्ट्रपति निम्नलिखित 
व्यक्तियों को सिगनल इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में परिवीक्षा 
धीन अधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने अंकित रेलवे में 
एवं तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं : 
क्रम सं० नाम और रेलवे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
1. श्री बी० कृष्ण कुमार - दक्षिण - 15-3- 75 
2. श्री गुरचरणदास भाटिया — पूर्व - - 20- 12- 74 
3 . श्री चन्द्रपाल वर्मा - -पूर्वोत्तर -- 20- 12- 74 
4 . श्री राज कुमार - - पूर्वोत्तर -सीमा - - 24-1- 75 
5. श्री भोज राज - -पूर्व - ~ 15- 1- 75 
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दिनांक 19 मई 1976 
सं० 74/ ई० ( जी० आर० ) 1/ 26/ 2 -- रेल मंत्रालय निम्न 
लिखित सेवा मुक्त आपाती कमीशन प्राप्त अधिकारियों को रेलवे 
सुरक्षा दल रेलवे सुरक्षा विशेष दल में प्रोबेशन पर सहायक सुरक्षा 
अधिकारी/ सहायक कमाण्डेन्ट / एडजुटेन्ट ( श्रेणी II ) के रूप में 
सहर्ष नियुक्त करता है । उन्होंने अपने नाम के सामने अंकित तिथि 
से उत्तर रेलवेमें कार्य-भार ग्रहण कर लिया है :- -- 

क्रम सं० नाम और नियुक्ति की तिथि 
1. सर्वश्री भवनेश दत्त - - 10- 2 - 75 
2. अर्जुन सिंह तनवर - - 10 - 2- 75 
3. एन० एस० थापा - - 27- 2- 75 
4 . पी० के० सोनी - - 10- 2 - 75 
5. हरबेल सिंह ग्रेवाल ---- 24- 3- 75 
6 . पी० एल० वर्मा - - 24- 2- 75 
7. प्रो० पी० कौशल - - 10- 2 - 75 
8. ओम प्रकाश शर्मा - - 10- 2 - 75 

___ अमृत लाल गुप्त , सचिव रेल मंत्रालय 


___ 
1 2 

3 
2. श्री एस० के ० राय वित्त मंत्रालय 

( व्यय ) 
3. श्री ए० एन० छिब्बर विज्ञापन और 9- 1- 73 

दुश्य प्रचार 

निदेशालय 
4, श्री वाई० आर० शर्मा प्रकाशन विभाग 16- 1-73 
5 . श्री एस० एस० सेट आकाशवाणी 18- 1- 73 

महानिदेशालय 
6. श्री जी० एल० आहूजा मुख्य सचिवालय 15- 4-73 
7. श्री एम० एन० एलियास प्राकाशवाणी 6- 6-73 

महानिदेशालय 
8. श्री जे० सी० सिंह भारत के समाचार - 16- 3- 74 

पत्रों के रजिस्ट्रार 

का कार्यालय 
9. श्री के० एस० वेंकटरामन मुख्य सचिवालय 16- 3- 74 
10. श्री राम प्रसाद पत्र सूचना 

कार्यालय 
11. श्री कश्मीरी लाल आकाशवाणी 

महानिदेशालय 
12. श्री पी० एस० टोकस आकाशवाणी । 1- 8- 75 

महानिदेशालय 
_ 13. श्री के० के ० कपूर प्राकाशवाणी 26- 9- 75 

महानिदेशालय 
14. श्री प्रो० पी० भाटिया विज्ञापन और दृश्य 14- 10- 75 

प्रचारनिदेशालय 


16- 3 - 74 


1 - 5 - 75 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 14 मई 1976 
सं० ए०- 32013/ 2/ 76- प्रशासन- 2----- राष्ट्रपति ने केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ग्रेड- 1 के स्थायी अधिकारी श्री पार० एल० 
जैन को सेलेक्शन ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करके उन्हें प्रथमतः 
21 अप्रैल, 1976 से 60 दिन के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय में 
निदेशक ( कार्मिक ) के पद पर तैनात किया है । 

तिलक राज सभरवाल , उप - सचिव 


नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1976 
सं० ए०- 31014/ 2/ 75- प्रशासन- 2 - - राष्ट्रपति ने सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक 
ग्रेड के निम्नलिखित स्थायी अधिकारियों को जो इस सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं , उनके नामों के 
प्रागे दी गई तारीखों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थायी तौर पर 
नियुक्त किया है : - - 


नाम 


सं० 


उस कार्यालय का अनुभाग 
नाम जहां काम कर अधिकारी 
रहे हैं ग्रेड में 

स्थायी तौर 
पर नियुक्ति 
किए जाने 

की तारीख 
.. . . .. . .. - ...- . . - . . 
3 

4 


दिनांक 11 मई 1976 
सं० ए० - 32014/ 2/ 76-प्रशासन - 2 - - इस मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या ए० 32014/ 2 / 76-प्रशासन- 2 दिनांक 27 
मार्च, 1976 के क्रम में , राष्ट्रपति , अगले आदेश तक, श्री एस० एल० 
दत्ता की श्राफाशवाणी महानिदेशालय में अनुभाग अधिकारी के 
ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से काम करने की अवधि 7 
मई, 1976 ( अपराल) के आगे जारी रखते हैं । 

सं० ए०- 12022/ 6/ 76-प्रशासन- 2 - -- राष्ट्रपति ने श्री जी० 
जयरामन , आई० ए० एंड ए० एस० , को 10 मई , 1976 के 
पूर्वाह्न से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रैक में 
वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है । 

दिनांक 22 मई 1976 
सं० ए०- 120 26/ 3/ 76-प्रशासन - 2 - - राष्ट्रपति ने केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ग्रेड- 1 के स्थायी अधिकारी श्री तिलक राज 
सभरवाल को जो प्राकाशवाणी महानिदेशालय में उप-विकास 
अधिकारी ( प्रशासन ) के निःसंवर्ग पद पर काम कर रहे थे सेलेक्शन 


- - . -... ... ... . 


. . 


17- 10- 72 


1. श्री सी० एल० मेंघनानी आकाशवाणी 

महानिदेशालय 


- 


- 


- 


- 
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ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करके उन्हें प्रथमत : 10 मई , 1976 
से 60 दिन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप- सचिव के 
पद पर तदर्थं प्राधार पर तैनात किया है । 


एस० एल० पाहूजा , अपर सचिव 


निर्माण और प्रावास मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक मार्च 1975 
सं० ए० 120 1 3/ 1 / 76-पी० बी० एन० -- राष्ट्रपति ने , श्री 
प्रार० पी० सिंह के स्थानान्तरण होने पर केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा 
के अधिकारी , श्री एम० पी० पट्कर को 6 मार्च, 1976 के 
पूर्वाह्न से तथा प्रगला आदेश जारी होने तक प्रकाशन विभाग में 
प्रकाशन नियंत्रक के रूप में स्थानापन्न नियुक्त किया है । 

। मीर नसरूल्लाह, संयुक्त सचिव 


. 


नई दिल्लो , दिनांक 18 मई 1976 
सं० 502/ 6 / 7 6-टी० वी० - - राष्ट्रपति , प्राकाशवाणी के 
केन्द्र निदेशक ( सेलेक्शन ग्रेड ) के संवर्ग के अधिकारी श्री पी० वी० 
कृष्णमूर्ति को 1 अप्रैल , 1975 से 31 मार्च, 1976 तक , प्रतिनियुक्ति 
आधार पर उप महानिदेशक ( दूरदर्शन ) , आकाशवाणी के रूप में 
31 मार्च, 1976 तक , प्रतिनियुक्ति आधार पर , उप महानिदेशक 
( दूरदर्शन ) , श्राकाशवाणी के रूप में स्थानापन्न रूप से काम करने 
के लिए नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 22 मई 1976 
सं० 303 /( 2)/ 76 बी ( डी . ) - - राष्ट्रपति ने आकाशवाणी 
महानिदेशालय ( योजना और विकास यूनिट ) , नई दिल्ली के उप 
सहायक योजना अधिकारी श्री पार० सी० विजय को पदोन्नति पर 
केन्द्र इंजीनियर के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर उनको 
29 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक , प्राकाशवाणी , 
भोगलपुर में केंद्र इंजीनियर के पद पर तैनात किया है । 


श्रम मन्त्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 5 अप्रैल 1976 
सं० ए० 22012/ 1/ 76- प्रशा०- 1 ( i) - - श्री पार० कुंजी 
थापादम् ने पहली अप्रैल , 1976 के पूर्वाह्न से श्रम मंत्रालय में प्रवर 
सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 
___ सं० ए० 220 1 2/ 1/ 76-प्रशा0 - 1 ( ii ) -- राष्ट्रपति जी , 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी ग्रेड-I अधिकारी श्री पार० 
कुंजीथापादम् को पहली अप्रैल , 1976 से 30 अप्रैल , 1976 तक 
( दोनों दिन शामिल हैं ) सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में स्थानापन्न रूप 
से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रपति जी , श्री आर० कुंजीथापादम् को पहली अप्रैल , 
1976 से 30 अप्रैल , 1976 तक ( दोनों दिन शामिल हैं ) श्रम 
मंत्रालय में उप सचिव के रूप में भी सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

सं० ए०- 22012/ 1/ 76-प्रशा०- 1 ( iii ) --- श्री जी० 
सी० सक्सेना ने पहली अप्रैल , 1976 के पूर्वान से श्रम मंत्रालय में 
अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

सं० ए ० - 22012/ 1/ 76-प्रशा० -1 ( iv ) -- राष्ट्रपति जी , श्रम 
मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधि 
कारी , श्री जी० सी० सक्सेना को पहली अप्रैल , 1976 से 30 
अप्रैल, 1976 तक ( दनों दिन शामिल हैं ) सेवा के ग्रेड-I में स्था 
नापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रपति जी , श्री जी० सी० सक्सेना को पहली अप्रैल , 1976 
से 30 अप्रैल, 1976 तक श्रम मंत्रालय में अवर सचिव के रूप 
में भी सहर्षनियुक्त करते हैं । 

एस० एस० सहस्रनामन , उप सचिव 


दिनांक 24 मई 1976 
सं० 303 ( 1 )/ 76-बी० ( डी० ) - - राष्ट्रपति , सहायक केन्द्र 
इंजीनियर के ग्रेड के अधिकारी श्री कापिल देव शर्मा, जो श्राकाश 
वाणी महानिदेशालय की योजना और विकास यूनिट में उप सहा 
यक योजना अधिकारी के रूप में काम करते थे, को सरकारी सेवा से 
त्याग पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के अपराल से स्वीकार करते 


___ सं० 303( 1 )/ 76 बी० ( डो० )--- - आशवापिकी आयु हो 
जाने पर , विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, बम्बई के सहायक 
केन्द्र इंजीनियर श्री एम० एच० करमारकर 31 मार्च, 1976 के 
अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 

राम किशोर गुप्त , अवर सचिव 


नई दिल्ली - 1, दिनांक 21 मई 1976 
सं० पी० एफ०/ 177/सी० आई० एम० -- - अधिवार्षिकी 
आयु हो जाने पर, केन्द्रीय सुचना सेवा के ग्रेड 2 के स्थायी और ग्रेड- 1 
के स्थानापन्न अधिकारी श्री के जी निगम 30 अप्रैल, 1976 के 
अपराह्न को सरकारी सेवा निवृत हो गए । 


नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1976 
सं० ए० 32013/ 6/ 75-प्रशा०- 1 - श्रम मंत्रालय के केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी , श्री पार० 
पी० नरूला को , जिन्हें सेवा के ग्रेड -I में स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त किया गया था , पहली अप्रैल , 1976 के 
पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक श्रम मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में 
तैनात किया जाता है । 

दिनांक 29 अप्रैल 1976 
सं० ए० 32013/ 9/ 74 प्रशा० - 1 --- श्री एन० पी० दुबे , 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के स्थायी अधिकारी और 
जो श्रम मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे , को मंत्रिमंडल 


2. श्री निगम ने उसी सारी को प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली 
में सम्पादक के पद का कार्यभा छोड़ दिया । 


एस . रामस्वामी , अवर सचिव 
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मचिवालय , कार्मिक और प्रशासनिक विभाग की अधिसूचना संख्या 
एफ 0 3 / 1/ 76- सी० एस० ( 1 ) , तारीख 21 अप्रैल , द्वारा 31 मार्च 
1976 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी 
गई थी । 


के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे , अर्थात् 

"उनका प्रारंभिक वेतन नियमों के अनुसार निर्धारित किया 
जायेगा । " 

बी बलायधन , अवर सचिव 


सं० ए० - 24012/ 5 / 76-प्रशा0 - 1-- - केन्द्रीय मचिवालय सेवा 
के स्थायी ग्रेड-I अधिकारी , श्री पी० आर० नयर जो कि सेवा के 
सेलेक्शन ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे तथा रोजगार 

और प्रशिक्षण महानिदेशालय ( श्रम मंत्रालय )में उप सचिव के रूप 
में कार्य कर रहे थे, को मंत्रिमंडल सचिवालय , कार्मिक और प्रशास 
निक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० - 3/ 1/ 76- सी 
एस० ( 1 ) तारीख 21 अप्रैल, 1976 द्वारा 31 मार्च, 1975 
के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी गई । 


नई दिल्ली. दिनाक 25 मई 1976 
म० ए० - 3:20 1 3/ 1/ 76- म० - ] - -- राष्ट्रपति जी , श्री एम . 
के बिस्वास गुप्ता को , जो एक स्थायी खान सुरक्षा उप निदेशक 
(विद्युत ) हैं , पहली फरवरी , 1976 के पूर्वाह्न से अगले प्रादेशो 
तक तदर्थ आधार पर खान सुरक्षा संयुक्त निदेशक (विद्युत ) के रूप में 
म्थानापन्न होकर कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

जे० मी० मक्सेना, अवर चित्र 


पार० कुंजीथापादम् उप सचिव 


. 


नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1976 
म०ए०- 2 2 0 1 2 / 1/ 76-प्रणाल- 1 - - श्री पार कुंजीथापादम् 
ने 1 मई, 1976 के पूर्वाह्न से उप सचिव के पद का कार्यभार छोड़ 
दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में अवर सचिव के 
पद का कार्यभार संभाला । 

To देव , उप सचिव 


नई दिल्ली . दिनाक 25 मई 1975 
मा0 - 1 :2029/ 1/ 75-एम0 - 5--- इस मंत्रालय की प्रधि 
सूचना संख्या ए0- 120 1 29/ 1 / 75- एम0- 5, तारीख 17 फरवरी, 
1976 का अतिक्रमण करके , श्री जी० सी० एल० तिवारी, श्रम 
प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय ) ने पहली दिसम्बर , 1975 से 
चुनापत्थर और डोलोमाईट खान कल्याण संगठन , बंगलौर , कर्नाटक 
के अधीन कल्याण प्रणासक, बंगलौर ( कर्नाटक ) के पद का कार्य 
भार ग्रहण कर लिया । 

___ मी प्रार० निम , अवर सचित्र 


नई दिल्ली , दिनाक 20 मई 1976 
स० डी० जी० ई . टी - 26/ 373/ 75-प्रशा० - एक - - राष्ट्र 
पति जी , रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के 
अधीन केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , कलकत्ता , 
के सहायक निदेशक , प्रशिक्षण , श्री सच्चिदानन्द रे की तदर्थ नियुक्ति 
की अवधि को 31 - 8 - 75 तक या पद के नियमित ग्राधार पर भरे 
जाने तक जो भी पहल हो . सहप बताते हैं । 


- 


नई दिल्ली , दिनांक 18 मई 19766 
सं० 62/ 6/ 49-पी० एल० ओ० -- केन्द्रीय पूल के स्थायी 
सेलेक्शन ग्रेड श्रम अधिकारी श्री एम० एम० वासवानी को उनके 
भारतीय खाद्य निगम में 27 मार्च, 1976 के पूर्वाह में स्थायी रूप 
से खपाये जाने के फलस्वरूप , 25 मार्च, 1976 के अपराह्न से सर.. 
कारी सेवा से निवृत्त माना जायगा । 

दिनांक 19 मई 1976 
सं० 2/ 3 4/ 64-पी० एल० -.---10 जनवरा , 1970 के 
पूर्वाह्न से माउन बेकरीज ( इंडिया ) लि . नई दिल्ली में उनके स्थायी 
रूप से खपा लिए जाने के परिणामस्वरूप , केन्द्रीय पूल से संबंधित 
स्थायी सेलेक्शन ग्रेड श्रम अधिकारी श्री बी० पार अग्निहोत्री 
को 9 जनवरी , 1876 के अपराह्न से मरकारी सेवा से निबत्त 
हुआ माना जाता है । 

दिनांक 22 मई 1976 

शुद्धि -पत्र 
म० ए० - 190 1 1/ 28/ 73 -पी० एल० प्रो० ----भारत के 
राजपत्र के भाग I . खंड 2 तारीख 31 मई . 1975 के पृष्ठ 835 
पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 
ए०- 1901 1/ 28/ 73-पी० पान - ओ नारीख 12 मई , 1975 
में इन शब्दों, अर्थात् :-- - 

"उनका प्रारंभिक बेतन , स्केल के न्यूनतम पर निर्धारित किया 
जायेगा । 


सं० डी० जी०टा० - 26/ 372( एक )/ 74 - 76/ प्रशा० 
एक - - राष्ट्रपति जी . रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम 
मंत्रालय के सहायक निदेशक , प्रशिक्षण , श्री एन एस . अमीन की 
तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 31- 8 - 76 तक या पद के नियमित 
प्राधार पर भरे जाने तक , जो पहले हो , महर्ष बताते हैं । 

प्रार० पी० गुप्ता , अवर सचिव 


पुर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 19 मई 1976 
सं० ए० - 3 2014/ 1/ 76-प्रशासन- 1 - -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सचि 
बालय सेवा के सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री एन० सी० चोपड़ा 
को पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में 8 मार्च, 1976, 
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श्री एन० एम० वाधवानी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा 
के प्रवरण ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री सत्य पाल को 18 मई , 
1976 से अगले आदेशों तक डैस्क अधिकरी के रूप में नियुक्त 
करते हैं । 

सोहन लाल मेदीरत्ता , अवर सचिव 


से 1 मई, 1976 तक 55 दिन की अवधि के लिए सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

__ दिनांक 17 मई 1976 
सं० ए० 19013/ 1/ 75 प्रशा० 1 - -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के स्थायी अधिकारी एवं पूर्ति और पुनर्वास 
मंत्रालय, पुनर्वास विभाग में संयुक्त निदेशक , श्री जय किशन अहलू 
वालिया को 1 - 4- 1976 से 30- 6-1976 तक की अवधि के लिए 
सेवा के प्रबरण ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 

2. राष्ट्रपति , श्री जय किशन अहलूवालिया को उक्त अवधि 
के लिए पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय , पुनर्वास विभाग में उप सचिव के 
रूप में भी नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 18 मई 1976 
सं० ए - 60011/ 6/ 76-प्रशा० 1 ( II ) ---- राष्ट्रपति , केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी 


( बन्दोबस्त कक्ष ) 
नई दिल्ली- 110011, दिनांक 18 मई 1976 

सं० ए० 38017 ( 1 )/ प्रशासन राजपत्रित / बन्दोबस्त विग 
75 ---बन्दोबस्त विंग में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी 
श्री एच० के० धवन को 11 दिसम्बर, 1975 के अपराह्न से 
मेवा से निवृत कर दिया गया । 


दीना नाथ असीजा, संयुक्त निदेशक 


PRESJDENT S SECRETARJAT 

New Delhi -110004, the 19th May 1976 
No . A - 34012 / 1 / 76 - Admn. - - Shri D . B. Bhatia , officiating 
Under Secretary , President s Secretariat is hereby reverted lo 
his substantive and permanent post of Section Officer , Presi 
dent s Secretariat with ellect from the afternoon of 7th May 
1976. 


New Delhi, the 18th May 1976 
No . 12015 / 1 / 76 -ISS . . The President is plcased to appoint 
Shri V . N . Amblc , a permanent grade I officer of the Indian 
Statistical Service to the Selection Grade of that Service , with 
ellect from the forenoon of the 9th September 1975 . 

No . 12015 / 6 / 76 -ISS . — Tho President is pleased to appoint 
Shri B . S . Mittal Grade IV officer of the Indian Statistical 
Service to officiate in Grade III of that Service with effect 
from the forenoon of Ist May 1976 , until further orders. 

B . L . MATHURIA, Under Secy , 


K . SUBRAMANIYAN, Under Secy . ( Adnn. ) 


LOK SABHA SECRETARIAT 

New Delhi - 110001 , the 20th May 1976 
No. PF. 80 ( 3 ) ANI /GN -718 / 76 . — Shri S . Thyagarajan , 
permanent Legislative Assistant is appointed as Examiner of 
Questions in an officiating capacity with effect from 17th 
May 1976 to the 3rd July 1976 , 


No . PF. 95 ( 3 ) / AN- I / GN - 717 / 76,--- Shri V . P . Marwaha , 
permanent Legislative Committee Assistant is appointed as 
Examiner of Questions in an officiating capacity with effect 
from the 3rd May 1976 to the trd July 1976 . 

G . H. G. RAMAN . 
for Secretary -General 


CABINET SECRETARIAT 


DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRA 

TIVE RÉFORMS 


New Delhi- 110001, the 18th May 1976 
No. 14013 / 1 / 76 - AIS ( III ). - - In exercise of the powers con 
ferred by rule 3A of the Indian Administrative Service ( Pro 
bation ) , Rules , 1954 , the President is plcascd to confirm, in 
the Indian Administrative Servico , Shri Kusheshwar Jha , a 
menber of the Indian Administrative Service bornc on the 
State Cadre of Bihar , with effect from the 29th April 1975 , 

The 19th May 1976 
No. 17012 / 12 / 76 - AIS ( IV ) , - Under Rule 6 of the Indian 
Forest Service (Recruitment ) Rules, 1966 , the President is 
pleased to appoint the following candidates who competed 
Successfully at the Indian Forest Service Examination held in 
1975 , to the Indian Forest Service on probation with offect 
from the dates shown against each probationer : 

1 . Shri K . Visweswara Rao .- 29. 3 - 76 ( F. N .) . 
2 . Shri Rup Lal . - 13- 4 - 76 ( F. N . ) . 
3 . Shri Pradeep Sharma - 15 - 4- 76 ( FN. ) . 

The 24th May, 1976 
No . 14013 / 1 / 76 - AIS (III ) In oxercise of the powers coll 
forred by rule 3A , road with tho first proviso to sub - rulo ( 2 ) of 
rulo 3 , of the Indian Administrative Sorvice (Probation ) Rulos , 
1954 , the President is pleased to confirm , in the Indian Ad . 
ministrative Service , the following members of the Indian 
Administrative Service borne on the Cadre of Uttar Pradesh 
with effect from the date shown against cach : 
1 . Shri Farhat Ali 

29- 11 - 1975 
2 . Shri S . M . H . Rizvi 

29- 11 - 1975 
Shri P . C . Srivastave 

29 -11- 1975 
Shri R . C . Takru 

29 - 11 - 1975 
Shri M . C . Joshi - I 

29 - 11 -1975 
6. Shri R . K . Gupta . 

29 - 11 - 1975 
7. Shri B . B . Mathur 

29 - 11- 1975 
Shri Balwant Singh 

17 -12-1975 
9 . Shri B . S . Sharma 

17- 12- 1975 
0 . Shri Mohd . Saidullah 

17- 12 - 1975 
11. Shri C . K . Varima 

17 -12- 1975 
8. L. AGGARWAL, Under Secy. 


New Delhi -110001, the 11th May 1976 
No. A - 32013 / 2 / 76 - Ad . I. - - The President is pleased to app 
point Shri V . P . Marwah , a permanent officer of the Sectiou 
Officers Grade to officiate in Grade [ of the CS. S . for a 
period of 42 days from the forenoon of 5th May 1976 to 
15th Jung 1976 and 10 appoint him as Under Secretary in 
the Department of Personnel & Administrativo Refosis for 
the aforesaid period , 


The 12th May 1976 


No. A . 12025 / 1 / 76 - Ad. I . — The President is pleased to up 
point Shri A . N, Mishra as Research Officer ( Class II ) ill 
the Department of Personnel and Administrative Reforms 
with effect from the forenoon of 11th May 1976 until further 
orders . 

PARMANAND , Under Secy. 
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New Delhi- 110001, the 19th May 1976 
No. F .6 / 10 / 75- Trg . l. -- The President is pleased to approve 
of the continued appointment of Shri V . Naturajan , Accounts 
Officer of the Office of the Deputy Director of Audit and 
Accounts , P & T Jaipur , Ag Assistant Director ( Accounts ) at 
the Institute of Secretariat Training and Management, New 
Delhi, on deputation basis , for a further period of two years 
with effect from thc afternoon of 20th July 1976 . 


8 / 2 / 1 / 76 - 1.- ... The President is pleased to appoint 
Shri K . P . R . Menon an officiating Administrative Officer - I in 
the Space Applications Centre , Ahmedabad of the Department 
of Space as Administrative Officer - 11 in an officiating capa 
city in the same Centre with effect from the forenoon . of 
March 6 . 1976 until further orders , 

The 5th May 1976 
No . 2 / 3 ( 2 ) /72 -). - - Consequent on his services being 1c 
placed at the disposal of the Ministry of External Affairs , 
Shri M . A . Vellodi, L . F . S . relinquished charge of the post 
of Additional Secretary to the Government of India in the 
Department of Space with effect from the forcnoon of May 1 , 
1976 . 


P . PRABHAKARAN , Under Secy , 


New Delhi, the 20th May 1976 
No . 13019 / 10 / 76 - Trg .II. - Shri B . S . Baswau , IAS, has 
assumed charge of the office of the Deputy Director in the 
1 . al Bahadur Shashtri National Academy of Administration , 
Mussoorie, in the foredoon of the 1st May 1976 . 

H , R . LODHA , Under Secy . 


The 10th May 1976 
No. 3 /3 ( 2 ) / 76 -1. — The President is pleased to appoint 
Shri Y . S . Das , an Officer of the Indian Audit and Accounts 
Service , 43 Joint Secretary to the Government of India in the 
Department of Space with cffect from the forenoon of the 
10th May 1976 and until further ordera, 


New Delhi, the 21st May 1976 
No. F . 3 / 1 / 76 -CS ( 1 ) . — The President is pleused to permit 
Shri R . P . Capoor, a permanent Selection Grade Ollicer of 
the Central Secretariat Service who was officiating us Direc 
lor in the Ministry of Finance ( Department of Expenditure ) 
to retire from Government service with effect from the after 
1100n of the 30th April 1976 . 

CORRIGENDUM 
No. F . 3 / 1 / 76 -CS ( I) . -- This Department s notification of 
even number dated the 12th May 1976 regarding retirement of 
Shri J . P . Singhal from Grade I of the C . S . S . is hereby 
cancelled . 

No. 4 / 19 /76- CS .I. -- The President is pleased to appoint 
S / Shri A . N . Sareen and S . P . Kaura , permanent Section 
OMcers of the Central Secretariat Service ( of the cadre of the 
Ministry of Finance ), to officiate in Grade I of the Service 
with effect from the forenoon of Ist April 1976 , until fur 
ther orders , 

The 22nd May 1976 
No . F . 3 / 1 /76 -CS (I ) . — Tho President is ploased to retire 
Shri B . D . Bhattacharya , a permancnt Grade 1 Officer of 
the Central Sccretariat Service, who was officiating in Selec 
tion Grade of tho Service and was working as Joint Chief 
Controller of Imports and Exports from Government scrvicc 
under FR56 ( 1 ) ( i) with effect from the afternoon of the 17th 
April 1976 . 

K . B . NAIR , Under Secy . 


No. 3 /3 (2 ) / 76 -1. — The Prosident is pleased to appoint uu . 
til further orders Shri Y . S . Das, Joint Secretary in this 
Department as Secretary , Space Coumission in uddition to 
his duties ils Joint Secretary . 

The 14th May 1976 
No. 7 /2 ( 1) 176 -1. — The President is pleused to accept the 
resignation of Dr. S . Parthan, Scientist / Engineer SD in the 
Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum of the Depart 
ment of Space with effect from the forenoon of July 9 , 
1975. 

The 17th May 1976 
No. 6 /2 ( 2 ) / 76 - 1. — The President is pleased to appoint 
Shri K . S . Karnik , Scientist / Engineer SE in the Space Ap 
plications Centre , Ahmedabad of the Department of Space 
as Scientist /Engineer SF in an officiating capacity in the 
same Centre with effect from the forcnoon of January 1 , 
1976 and until further orders . 

No. 6 / 2 ( 2 ) / 76 - 1 . — The President is pleased to appoint 
Shri V . Sudhakur, Scientist /Engineer SE in the Vikranı 
Sarabhai Space Centre , Trivandrum of the Department of 
Space us Scientist /Engineer $ 1" in an officiating Capacity in 
the same Centre with effect from the forenoon of July 1 , 
1975 and until further orders. 

No . 6 / 2 ( 2 ) 176 - 1 . — The President is pleased to appoint 
Shri Y , S . Rajan , Scientist / Engineer SE S Scientist / 
Engincer SF in an officiating capacity in the Indian Space 
Research Organisation Headquarters , Bangalore of the Dc 
partment of Space with offect from the forenoon of January 
1, 1976 and until further orders . 

Tho 18th May 1976 
No . 7 / 2 ( 1 ) / 76 - 1,- - The President is pleased to accept the 
resignation of Shri G . Krishnan , Scientist / Engincer SC in 
thc Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum of the De 
partment of Space with offcct from the afternoon of 29th 
April 1976 . 


New Delhi, the 22nd May 1976 
No. 18013 / 2 / 74 - ATS (IV ) . - In exercise of the powers con 
ferred by Rule 4 of the Indian Forest Service ( Probation ) 
Rules, 1968 the President is pleased to confirm in the Indian 
Forest Service S / Shri K . G . Venkatraman , R . C . L . Shri 
vastava , R , K , Verma And V . K . Sood , members of the 
Inclian Forest Service borne on the State Cadre of Madhya . 
Pradesh with effect from the 1st October 1967 , 

R . L . AGGARWAL , Under Secy , 


P . A . MENON , Under Secy . 


DEPARTMENT OF SPACE 

Bangalore -560 009 , the 4th May 1976 
No, 7 / 2 ( 5 ) / 76 - 1 . - The President is pleased to appoint Dr, 
K . R . Jantakal, an officiating Medical Officer in thc ISRO 
Satellite Systems Project, Bangalore of the Department of 
Spacc as Senior Medical Officer in the samc Project with 
effect from the forenoon of 16th Januszy 1976 and until fur 
ther orders. 

No . 8 / 2 ( 1 ) / 76 - 1. – The President is pleased to appoint Shri 
M . J . Shah an officiating Stores Officer - I in the Space Appli 
Cations Centre , Ahmedabad of the Department of Space as 
Stores Officer - II in an officiating capacity in the samc Centre 
with effect from the forenoon of March 6 . 1976 and until 
further orders . 


MINISTRY OF PLANNING 
DEPARTMENT OF STATISTICS 

New Delhi- 110001, the 18th May 1976 
No. A . 19018 / 4 /76 -NSSII.-- - The President is pleased to 
anpoint Shri Bhim Sen to the post of Assistant Director in 
Survey Design & Research Division , National Sample Survey 
Organisation at Calcutia , on probation for a period of two 
years with effect from the 20th April 1976 (EN ) . 

The 24th May 1976 
No . A . 32013 / 3 / 75 -NSS . IJ . -- - The President is pleased to 
appoint Shri Nirmalendu Bhowmik , an Assistant Director in 
the Data Processing Division . National Sample Survey Or 
Vanisation at Calcutta to officiate on an od hoc basis R $ 
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2 . The services of Shri Khetrapal have been placed at the 
disposal of the Ministry of Steel and Mines (Dept . of Steel ) 
with effect from thc afternoon ot 17th MilV 1976 , 

K . H . RAMANATHAN . Under Secy . 


Deputy Director in the sanie Division and at the same Station 
with cffect from the forenoon of the 25th March 1976 , for 
a period of six months, Or till the post is filled on regular 
hasis , whichever is curlier . 

The 26th Muy 1976 
No. A , 12025 ;1 ( 11 ): 76 - NSS , I[ - - The President is pleased to 
appoint the following Statisticians Grade IV of the Indian 
Statistical Institute absorbed in National Sample Servey 
Organisation to tho posty of Assistant Director in the Data 
Processing Division , National Sample Survey Organisation at 
the Station indicatçd against each on teinporary basis with 
effect from 1 - 6 - 1972 ( Forc noon ) and until further orders , 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


Name 


Station 


SI. 
No. 


- - - 


- - - - 


- - - : - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


S / Shri 
1 . Jaydish Chandra Das 

N . C . Pranianik; 
N . K . Das Gupta 
S . C . Basu Ray 
M . T . Jacob 
Pranbundhu Das 
Provash Mukherjee 
N . N . Sarkar 
scem Chaudhury 


Calcutta 
Giridih 
Calcutta 
Calcutta 
New Delhi 
Calcutta 
Calcutta 
Calcutta 
New Delhi 


New Delhi - 110001, the 12th May 1976 
No. A - 19 ( 123 ) / 76 - Adm .ll. - - The serviccs of Shri R , P . 
Nagi, Research Officer , Planning Commission have been 
placed at the disposal of the Republic of Zambia with effect 
fron 30th April 1976 ( Aflernoon ) . 

The 17th May 1976 
NO , A - 19 ( 138 ) 76 . Adm .ll. Shri P , S , Sangwan , Senior Ro. 
Search Officer , Planning Commission , at present on deputation 
10 Ministry of Agriculture & Irrigation Department of Rural 
Development ) , proceeded on deputation training in U . K . 
under the Colombo Plan with effcct from 21st April 1976 
after 100p ) . 

The 18th May 1976 
No, F . 6 ( 984 ) /76 .Admn. 1 — The President is pleased to 
appoint Shri B . S . Yadav ( Central Secretariat Service Selec 
rion Grude ), Additional Secretary , Indian Council of Agricul 
Tural Research , New Delhi, us Deputy Secretary to the Gov 
srnment of India in the Planning Commission with effect 
from the afternoon of the 6th May 1976 , and until further 
orders . 

No. A - 19016 / 32 / 75 -CM / Adm , 1, Shri K . P . Ghaliekar , ku 
Selection Grade Officer of CSSS on the Cadre of the Ministry 
of Communications and the Private Secretary to the former 
Minister of State for Planning (Shri I. K . Gujral ) , reliquisti 
dd chirge of the post of Private Secretary in the Ministry of 
Planning on the forenoon of the 12th May 1976 . 

The services of Shri K . P . Ghutnckar have been placed 
al the disposal of the Ministry of External Affairs from that 
date , for appointment as P . S . to the Ambassador of India , 
in Moscow 

No. 4 - 19016 / 31 / 75 - CM /Adm .I.- - Shri B . B . Rakshi, 4 
permanent Assistant of the C . S . S . in the Ministry of Supply 
& Rchabilitation (Dertt. of Supply ) and Assistant Private 
Secretary to the Minister of State in he Ministry of Planning, 
has been granted earned leave, Subjcct to title , for 91 days 
with effect from the 23rd April 1976 to 22nd July 1976 . 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


No. A , 12025 / 1 ( iv ) /76 -NSS . II. — The President is pleased 
to appoint Sarvashri C . Subramanian And K , P . Chuttrcice , 
Statisticians Grade IV of Indian Statistical Institute absorbed 
in National Sample Survey Organisation to the post of Assis 
tant Director in the Survey Design & Research Division , 
National Sample Survey Organisation , at Calcuttit oil tempo 
tary basis with effcct from 1st June 1972 and until further 
orders . 

R . N . SAXENA , Under Secy . 


New Delhi- 110001 , the 19th May 1976 
No, A . 12034 / 4 / 75 -Estt .l. - In continuation of this Depart 
ient s Notificution of even number dated the 9th February 
1976 , the President is pleased to extend the period of appoint 
ment of Shri B . R . Duggal, a permanent Section Ollicer of 
the CSS Cadre of the Ministry of Home Affairs, to the ex 
cadre post of Senior Analyst, purely on ad hoc basis , on the 
same terms and conditions for a further period of two months 
heyond 29th February 1976 , 

R . D . SINGHAJ., Under Secy . 


New Delhi- 110001, the 24th May 1976 
No. A . 12026 / 5 / 74 -NSS . I. - The President is pleased to ap 
point Shri A . L . Chugh , perniancnt Accounts- cum - Adminis 
trative Ollicer in the Field Operations Division , National 
Sample Survey Organisation to officiate , on a regular basis , 
as Administrative Oficer in the same Division with head 
quarters at New Delhi with effect from the 10th May 1976 
until further orders , 


On the expiry of Icave Shri Bakshi will report for duty in 
the Ministry of Supply & Rehabilitation ( Department of 
Supply ) . 

The 20th May 1976 
No. A , 19 ( 266 ) / 76 - Adm . I.-- The President is pleased to 
appoint Shri S , G . BRAHMANE as Deputy Director in the 
Planning Commission with effect from 10th May 1976 ( Fore 
noun ) in a temporary capacity and until further orders , 

No. F - 6 (70 ) /67 - Adm . I. — The President is pleased to ap 
point Shri O . K . Passey , a Grado III Officer of the Indian 
Econornic Service and officiatiny in the ex - cadre post of Joint 
Director in the Planning Conimission , lu officiate in Grade II 
of the service with effect from the 1st May 1976 and upto 
ihe 19th June 1976 . 

2 . The President is also pleased to appoint Shri Passey as 
Joint Director in the Planning Commission for the aforesaid 


V . D . AHUJA , : nder Sects 


also pleased to appoint Shri Passey as 


period 


The 21st May 1976 


PLANNING COMMISSION 

New Delhi, the 18th May 1976 
No . A , 12022 / 1 / 75 - CM / Admn. III. — The President is pleas 
ed 10 appoint Shri () . P . Khetrapal, officiating Grado I uli 
cer of the Central Secretajiat Stenographers Scrvice cadre of 
the Planning Commission and Additional Private Secretary to 
the Minister of Steel and Mines Depit , of Stecl ) to officials 
in Selection Grudc of the Central Secretaria Stenographers 
Service in the Planning, Cominission in a temporary capacity 
with effect from the forenoon of 15th May 1976 on his rever 
sion from the Ministry of Steel and Mines ( Deput of Steel 
Vide their orice order ( Part 1 ) No , 5 ( 7 ) /74 - Admnl dated 
Ilth Mav 1976 . 


No. A . 12025 / 26 / 72 - Adm . 11 . — The President is pleased to 
extend the appointment of Shri Ashok Kumar Nanda , Senior 
Research Assistant, Ministry of Agriculture ( Department of 
Food ) ay Research Officer in the Planning Commission for 
the period tronn 1st April 1976 to 9th December 1976 , 


No . A . 12025 / 20 / 73 - Adm . I . - The President is pleased to 
extend the lerni of appointment of Shri R . C , Mehtani, Re 
Search Onice : , Planning Commission from 1st April 1976 to 
, 3 st January 1977. 

G . N . GUPTA , Director (Admn ) 


- - - - 


- - - 


- - . . - . - - -- 


- 


- -- - - - -- - 
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MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND : 

Law Board , Bombay , in Grade IV , Accounts Branch of the 
COMPANY AFFAIRS 

Central Company Law Service with effect from the farenoon 
(LEGISLATIVE DEPARTMENT ) 

of 17th April 1976 until further orders . 
New Delhi, the 17th May 1976 

The 20th May 1976 
No, F . 36 ( 21 ) /70 - Adm . (LD ) . — On the expiry of the 

No . PFG ( 309 ) Ad. II / 74 . - - Shri S . P . Gupta , Assistant 
period of notice şcrved on him under sub rule ( 1 ) of rule 5 Registrar of Companies , Maharashtra , Bombay has been 
of the C . C . S . ( Temporary Service ) Rules , 1965 , thic services granted earned leave for 20 days with ellect from 3rd May 
of Shri S . M . II. Zaidi, Assistant Draftsman in the Official 1976 to 22nd May 1976 with permission to prefix 2nd May 
Language (Legislative ) Commission . Legislative Departinent 

1976 and suffix 23rd May 1976 being sundays to the 
Ministry of Law , Justice and Company Affairs , stand termi leave . 
nated with ellect from the alternoon of the 30th April 1976 . No. PFG ( 294 ) Ad.II / 73 . - - Shri A . R . Majumder, Assis 
Shri Zaidi is granted terminal (earned ) leave for 70 days 

tant Official Liquidator, High Court , Calcutta , has been 
from 1st May 1976 to 9th July 1976 . 

granted carned leave for 15 days with effect from 17th May 

1976 to 31st Muy 1976 with permission to prefix 16th May 
N . SRINIVASAN , Dy. Secy. 

1976 being sunday to the leave . 

I . I. . NAGPAL , Under Secy . 
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS) 
New Delhi, the 15th May 1976 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
No. A . 12023 / (9 ) /75 - Adm . III (LA ) . — In exercise of the 

New Delhi-110001, the 17th June 1976 
powers conferred by sçction 252 of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) , the President is plcased to appoint Shri K , N . No . 14016 / 12 / 75 -UTS. — On the completion of his training 
Shuklu as Judicial Member of the Income tax Appellate Tri at the Police Training College , Phillaur, Shri P . K . Loreng, 
bunal with effect from the date he assumes charge of his a probationer of the Delhi and Andaman and Nicobar Islands 
office and until further orders , 

Police Service is posted for further training under the Inspec 
N . K . SETH , Under Secy. 

tor General of Police Delhi with effect from the forenoon of 
23th March 1976 . 

P . V . JAIKRISHNAN , Dy Secy . 
(DEPARTMENT OF JUSTICE ) 

New Delhi, the 22nd May 1976 
No . 16 / 7 /76 - Jus. - - In exercise of the powers conferred by 

New Delhi- 110001, the 18th May 1976 
Clausç ( 1 ) of article 224 of the Constitution , the President 19 

No . A . 32013 / 5 / 76 -Ad .I ( A ) . - The President is pleased to 
plcased to appoint Shri Syed Ali Ahmad , B . Sc , B . L . (Hon s ) . 

appoint Shri G . Ganesh , as Deputy Secretary in the Ministry 
to be an Additional Judge of the Patna High Court for a 

of Home Affairs with effect from the forenoon of the 1st 
period of two years with effect from the 28th May 1976 , 

May , 1976 until further orders . 
R . VASUDEVAN , Dy. Secy . 

No . A -32013 / 19 / 76 -Ad. I( A ) The President is pleased to 
appoint the following officors of the Ministry of Home Affairs 

to be concurrently holding charge in the Dopartment of Official 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

Language with effect from the dates mentioned against their 

names until further orders : 
New Delhi- 110001, the 18th May 1976 . 

1. Shri Puran Singh Deputy Secretary 1 - 3 - 1976 
No. A - 12023 /8 / 75 - Admn .l. - In continuation of this Dc 

2 . Shri K . Ramamurthy Deputy Secretary 6 - 3 - 1976 
partment s notification of even number dated 21st February 

Shri Ram Prakash 

Under Secretary 15 - 12 - 1975 
1976 , the President is pleased to appoint Shri A . K . Ghosh , 
an officiating Grade 1 Oficer of C . s . s . in the Ministry of 4 , Shri V , P , Luthra 

Under Secretary 6 - 3 - 1976 
Law , Justice & Company Allairs , Department of Company 5 . Shri B . M . Singh 

Under Secretary 30 - 12- 1975 
Affairs, as Deputy Director ( Inspection ) in the same Depart 6 , Shri P . N . Kapur 

Under Secretary 17 - 5 - 1976 
ment with effect from 1st April 1976 on deputation terms un 
til further orders . 

No. A - 32013 / 22 / 75 -Ad.I ( A ) .- - The President is pleased to 

appoint S / Shri H . V , Rohra and B . M . Singh permanent 
The 19th May 1976 

Section Officers of the Central Secretariat Service of the cadre 

of the Ministry of Home Affairs to officiate in Grado I of the 
No. PFG ( 33 ) CLA / 55 . - Shri Ch . S . Rao , Official Liquida 
tor , High Court, Bombay has been granted earned leave for 

Service with effect from the 1st April 1976 , until further 
11 days with cffect from 17th March 1976 10 27th March 1976 

orders. 
with permission to profix 13th , 14th , 15th , and 16th March 

2 . The President is also pleased to appoint S / Shri B . M . 
1976 und suffix 28th March 1976 being holidays and restricted Singh and H . V . Rohira as Under Secretaries in the Ministry 
holiday respectively to the lcave . 

of Home Affairs, 
In cxcrcisc of the powers conferred by clause ( 1 ) of sub 

The 21st May 1976 
section (i ) of Section 448 of the Companies Act, 1956 ( 1 

No. A . 35014 / 39 / 74 Ad . I ( A ) . — The President is pleased to 
of 1956 ), the Central Government have , on return from 

appoint Shri R . M . Tiwari , Hindi Officer of the Department 
leave, appointed Shri Ch , S . Reo to officiate as Official 

of Family Planning as Senior Research Officer in the Depart 
Liquidator , High Court, Bombay with effect from the fore 

ment of Oflicial Language in the scale of Rs. 1100 — 50 
noon of 29th March 1976 until further orders vice Shri A , B . 

1600 for a further period from 25th March 1976 , until further 
Surte relinquished additional charge of the post of Official 

orders. 
Liquidator, High Court , Bonibay . 

No. A . 32014 / 32 / 75 - Ad . I ( A ) . — The President is pleased to 
No , PFG ( 279 ) Ad.II /71, — Consequent upon his appoint appoint Shri T . R . Midha , a Grade I Stenographer of the 
ment as Registrar of Companies, Orissa , Cuttack , Shri Chitta 

CSSS cudre of this Ministry to officiate on purely ad hoc 
Ranjan Das has relinquished the charge of the post of Assis basis in the Selection Grade of the service with effect from 
tant Registrar of Companies in the office of the Registrar 

the 1st May 1976 ( FN ) until further orders. 
of Companies, West Bengal, Calcutta on the afternoon of 30th 
April 1976 , 

2 . The President is also pleased to appoint Shri T . R . 

Midha as Selection Grade Stenographer in the Prime 
No. PFG ( 331) - Admn. II / 76 . — On the recommendation of 

nographer in the Prime Minis 

ter s Secretariat with effect from the 1st May 1976 until fur 
the Union Public Service Commission , the President is pleased 

ther orders , 
to appoint Shri J . K . Raniani to officiate as Assistant Inspect 
ing Onicer in the Office of the Regional Director, Company 

V . P . LUTHRA , Under Secy , 
112 G1/ 76 
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MINISTRY OF EXTERNAL. AFFAIRS 
No. 2118 /76 -IPS Cell - In exercise of the powors (conferred 

New Delhi, the 22nd March 1976 
by Rule 3A of the Indian Police Service (Probation ) Rules . 

No . 46 /NE / 76 , -- Shri S . S . Varma has been appointed as 
e President is plcased to confirm , in the Indian Police 

Director in the Indian Cooperation Mission , Nepal, with effect 
Service , the following meinbers of tho Indian Police Sorvice 

from the forenoon of the 10th March 1976 , until further 
allocated to the cadre of Gujarat with effect from the dutes as 

orders , vice Shri P . N . Kaul. 
under : 

K , N . CHAKRAVARTY , Under Secy. (NE ) 
Name of the Officer 

Date of 
No, 

confirmation in 
tho I. P . S . 

New Delhi, the 10th May 1976 

No. 33 / PB /76 .- - Consequent on his attaining the age of 
1 . Shri R . G . Mankad 

31-8 - 1974 

superannuation , Shri M . S . Gill , a permanent officer of the 
2 . Shri N . A . Patrawala 

18 - 2 - 1975 

Selection Grade of the Stenographers Sub -Cadre of IFS ( B ) 
and Private Secretary in this Ministry has been permitted to 

retire from Government Service with effect from the afternoon 
The 19th May 1976 

of 29th February 1976 . Shri Gill was due to retire on 31st 
CORRIGENDUM 

January 1976 but his services were extended vide this Minis 

try s letter No . Q / PB / 6613 /75 / 72 , dated 22nd March 1976 . 
No. 21 / 7 /76 - IPS - Cell. In this Ministry s notification of 

N , SRINIVASAN , Under Secy . 
even number dated 7th April 1976 , the name of the officer 
miay be read as " Sh . K . Kandasamy" , in place of " Sh . K . 
Kandaswamy" . 

New Delhi, the 11th May 1976 

No. 292 /PA - II / 76 — The President is pleased to confirm the 
No . 21 / 20 / 75 - Pers, Il / IPS. Cell. In exercise of the powers following officers of the Indian Forelen Service in the Junior 
conferred by sub -rule ( 1 ) of rule 9 of the Indian Police Ser Scale of the Service with effect from the dates mentioncd 
vice (Recruitment) Rules , 1954 , read with sub -regulation ( 1 ) against their names ; 
of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment ) 
by promotion Regulations, 1955 , the President is pleased to 

$ 1 . Name 

Yoar of Date of 
appoint the following members of the State Police Service of No. 

appointment confirmation 
West Bengal to the Indian Police Service on probation , and 
to allocate them to the cadre of West Bengal under sub - rule 

1 , Shri Satyabrat Pal 

1972 

25 - 1 - 1976 
( 1 ) of rule 5 of the Indian Police Service (cadre ) Rules , 

Shri Cherry George 

1972 

25- 1 - 1976 
1954 . The appointments will take effect from the date of 

3. Shri Pravosh Chandra 1972 

29 - 1 -1976 
issue of this Notification . 

Conscquent upon their confirmation in the Junior Scale of 
Sl . No. and Name of the Officer and Date of birth 

the Indian Foreign Servico , tho following officers were promotod 
1 . Anil Kumar Şircar - 1 - 1 - 1921. 

as Second Secretaries in the Junior Scale of the Service , as per 

details given below , from the dates they were confirmed in the 
2 . Paresh N . Banerjec - 1 - 12 - 1920 . 

service i 
3 . B . S . Robinson – 23- 4 - 1922 . 

Sl. No. Name 

Post to which promoted 
4 . Satyendra N . Chatterji - 1-6 -1919 . 

1. Shri Satyabrat Pal Second Secretary, E . I., 
The May 1976 

Baghdad . 
No . 24 / 4 /74 -PERS. II. — In exercise of the powers confer 

2. Shri Cherry George Second Socretary 

Baghdad . 
red by Rule 3 - A of the Indian Police Service ( Probation ) 
Rules 1954 , the President is pleased to confirm in the Indian 

3 . Shri Pravesh Chandra Second Secretary , 

Hongkong . 
Police Service the following members of the Indian Police 
Service borne on the State Cadre of Haryana with effect from 
the date shown against each : 

No. 293- PA - IT/ 76 — The President is pleased to confirm the 

following officers in the Senior Scale of the Indian Foreign 
1 . Shri A . S . Bhatotia — 8 -1 - 1976 . 

Service, with effect from the dates shown against their names : 
2 . Shri Koshy Koshy — 11- 1 -1976 . 

Name 

Date of Proposed 
T . K . RAMAKRISHNAN , Director 

No, 

appointment date of 

in the confirma 

Sonior tion in 
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT 

Scale 

the 

Senior 
New Delhi- 1, the 19th May 1976 

Scale 
No. 3 / 10 / 76 -Adm . JI .- - The President is pleased to appoint 

1 . Kum , S . Balasubramanian 

1 - 7 -73 1 - 7 - 75 
Shri M . L . Bhanot J. P . S . as Deputy Director, Bureau of 

2 . Shri Santosh Kumar . 

1 - 7 - 73 1 - 7 - 75 
Police Research and Development, Ministry of Home Affairs , 

Shri N , Şen . 

1 - 7 -73 1 - 7 - 75 
in the pay scale of Rs. 2000 — 125 / 2 - 2230 , with effect from 

Shri Arif Hussain 

1 - 7 - 73 1 - 7 - 75 
the afternoon of 3rd April 1976 , until further orders, 

Shri P . L . Goyal 

12 - 7 - 73 12 -7 - 75 
Shri R . S . Rathoro 

1 - 7 - 73 1 - 7 -75 
K . K , DAVE , Director 
7 . Shri Tuhin Verina 

1 - 7 - 73 1 - 7 -75 
Bureau of Police Research and Development 

Shri Jawahar Lal 

3 - 7 - 73 3 - 7 -75 
Shri G . Wakanker 

11- 6 - 73 11 - 6 - 75 
10 . Shri Shyam Saran 

2 - 3 - 74 2 - 3 - 76 
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE 

11 . Shri T . C . A . Rangachart . 25 - 7 - 73 25 - 7 - 75 
12 . Shri Himachal Som 

25 - 7 - 73 25 - 7 -75 
New Delhi- 110001, the 1st March 1976 

13 . Smt. Leela K . Ponappa 

25 - 7 - 73 25- 7 -75 
14 . Shri Rajiv Sikri . 

25 - 7 -73 25 - 7 - 75 
No, I / 1301313 / 76 . 0 . L . ( C ) . - The President is pleased to 

15 . Shri M , L , Tripathi 

11 - 8 - 73 11- 8 -75 
appoint Sarvasri K . B . Zaman and B . D . Pande , Assistant 

16 , Smt. S . Uban Tripathi, 

11 - 8 - 73 11 - 8 - 75 
Directors , Central Translation Bureau , New Delhi as officiat 

17 . Shri L . Kçivom . 

13 - 3 - 74 13 - 3 - 76 
ing Deputy Directory in the scale of Rs. 1200 - 50 1600 

18 , Shri Vijay Kumar 

25- 7 - 73 25 - 7 - 75 
( Revised ) , on regular basis with effect from the forenoon of 

19 . Shri S . J. Singh . . 

2 - 7 -72 2 - 7 - 74 
1st March 1976 . 

20 . Shri S . S . Gill 

9 - 8 - 73 9 - 8 - 75 
21 . Shri M . P . M . Mo 

8 - 7 - 73 8 - 7 - 75 
SUDHAKAR DWIVEDI, Director 


Sl . 


Finnfridrico 
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The 12th May 1976 
No. 78 / PAI / 76 . — On leavc -cum - transfer aş Ambassador of 
India , Peking Shri K . R . Narayanan , Secretary ( East ) Minis 
try of External Affairs , New Delhi rclinquished charge of 
the post of Secretary , on the forenoon of the 1st May 1976 , 

The 17th May 1976 
No , 79 / PA .I / 76 . - On completion of assignment, Dr. Gopal 
Singh relinquished charge of the office of the High Commis 
sion of India to Guyana , George Town , 043 the afternoon of 
the 1st April 1976 . 

The 21st May 1976 
No . 80 / PAI / 76 . — The President is pleased to ippoint Shri 
S . L . Kaul Kilam an officer of Senior Scale of the Indian 
Forcign Service to officiate in Grade IV of the Service , with 
effect from 22nd December 1975 ( A , N .) . 

2 . On promotion to Grade IV of the Indian Foreign Service , 
Shri S . L . Kaul Kilam rcling 
Ambassador of India , Bucharest in the Senior Scalc of the 
I . F . S . On thc afternoon of the 22nd December 1975 and 
assuncd charge of the post of Ambassador of India , Bu 
charest on the same date. 

No. 81 /PA.I / 76 . — On retirement, Shri D . N . Chatterjce 
relinquished charge of the post of the Ambassador of India , 
Paris on the afternoon of the 1st May 1976 . He has been 
granted terminal leave for 44 days with effect from 2nd May 
1976 to 14th June 1976 ( both days inclusive ) . 

No. 82 /PAI/ 76 . - On transfer to Embassy of India , Bel 
grade Shri S . B . Tawaklay relinquished charge of the post 
of ollicer on Special Duty in Grade IV of the IFS in the 
Ministry of External Affairs , New Delhi, on the afternoon 01 
the 10th May 1976 . 

R . S. RATHORE, Under Secy. (PA ) 


Deputy Collector of Customs and Central Excise , of the 
Servicc with effect from the forenoon of 27th March 1976 and 
until further orders, Shri Sawhney assumed charge of the 
office of Deputy Director of Inspection ( Customs and Central 
Excisc ) New Delhi with effect from the same date against an 
existing vacancy . 

No . 45 , - Shri A . K . Bhowmick , Collector of Central Excise , 
West Bengal, Calcutta , assumed charge , in addition to his own 
duties , of the office of the Collector of Customs and Central 
Excisc , Shillong with effect from the forenoon of 24th Feb 
ruary 1976 vice Shri S . C . Niyogi proceeded on leave . 

The 12th May 1976 
(Customs & Central Excise Establishment 
No. 32, - - The President has been pleased to appoint Shri 
A . K . Pandc, an officer in the grade of Assistant Collector 
of Customs and Central Excise of the Indian Customs and 
Central Excise Service Class I, to olliciatc as Deputy Collec 
tor of Customs and Central Excisc of the service , under the 
Next Below Rule with effect from 1st February 1976 , 

S . R . SHARMA , Under Secy. 


New Delhi, the 11th May, 1976 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
No . 58 – The President is pleased to appoint the following 
permanent Grade II Stenographers of the Central Secrctariat 
Stenographers Service cadre of the Ministry of Finance to 
officiate as Grade 1 Stenographers in the Department of Revenue 
und Banking (Revenuc Wing ) for the period indicated against 
their names 
Name of the Officer 

Period of Officiating 

appointnient 
1. ShriGurdip Singh Gulati 30 -4- 76 (AN ) to 31-5- 76 
2 . Shri B . D . Sharma 

30 -4 - 76 (AN ) to 31- 5 - 76 
3 . Shri R . Giri 

30 - 4 -76 (AN ) to 31-5 - 76 


VIII 


The 17th May 1976 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
No . 60 . — The President is pleased to appoint Shri G . N . 
Mathur , a Grade I Olllcer of the Central Secretariat Steno 
graphers Service , cadre of the Ministry of Finance and lately 
working in the office of the High Commission of India , 
London , and officiating in Selection Grade of thc Central 
Secretariat Stenographers Service as Private Secretary in the 
Department of Revenue and Banking (Revenue Wing ) with 
effect from the forenoon of 24th April 1976 and until further 
orders , 

K , R . NARASIMHAN , Under Secy . 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING ) 

(REVENUE WING ) 
New Delhi the 23rd April 1976 
CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISIIMENT 
No . 41. The President is leased to appoint Shri Kashinira 
Singh , an officer in the grade of Assistant Collector of Cus 
toms & Central Excise Service Class I to officiate in the grade 
of Deputy Collector of Customs & Central Excise of the 
servicc with effect from the forenoon of 30th March 1976 , 
and until further orders . Shri Kashmira Singh assumed 
charge of the office of the Deputy Collector of Central Ex 
cise , Bombay vice Shri S . D . Mohile appointed Additional 
Collector 

No . 42. The President is pleased to appoint Shri A . K . 
Mitra , an officer in the grade of Assistant Collector of Cus 
toms and Central Excise to officiate in the grade of Deputy 
Collector of Customs & Central Excise of the servicc with 
cffect from afternoon of 31st March 1976 and until further 
orders , Shri Mitra assumed charge of the office of Deputy 
Collector of Central Excise , Calcutta , from the same date 
vicc Shri B . K . Roy retired , 

The 28th April 1976 
CUSTOMS & CENTRAI, EXCISE ESTABLISHMENT 
No . 43. — The President is pleased to appoint Shri K . P . 
Anand an officer in the grude of Collector of Customs and 
Central Excise , Level II , lately posted as Director in the De 
partment of Revenue and Banking , New Delhi, as Chief Con 
troller of Government Opium and Alkaloid Factories , with 
ellect from the forenoon of 13th April 1976 . Shri Anand 
assumed charge of the office of the Chicf Controller of 
Opium and Alkaloid Factories , New Delhi, with effect from 
the same date against the post sanctioned vide this Depart 
ment letter No . 25 / 75 -CM dated 1st April 1976 . 

No. 44 . The President is pleased to appoint Shri M . M . 
Singh Sawhney, an officer in the grade of Assistant Collector 
of Customs and Central Excise of the Indian Customs and 
Central Excise Service Class I to officials in the grade of 


( BANKING WING ) 

New Delhi, the 19th May 1976 
No. A . 19011/ 36 / Adm / 72 . — The President is pleased to . 
appoint Shri V . K . Shunglu , L . A . S . as Director in the 
Department of Revenue and Banking ( Banking Wing ) with 
effect from the forenoon of the 14th May 1976 , until further 
orders . 
No . A . 19012 / 37 /Adm / 75 . - The President is pleased to 

ne the appointment of Shri D . D . Grover a permanent 
officer of the Assistants Grade of the Central Secretariat Ser 
vice Cadre of the Ministry of Finance , as Section Officer in 
the Ministry of Finance , Department of Banking with effect 
from 1st May 1976 until further orders . 

No . A . 19012 / 38 /Adm / 76 , - The President is pleased to 
cxtend the appointment of Shri R . D . Batra a permanent 
officer of the Assistants Grade of the Central Secretariat 
Service Cadre of the Ministry of Finance , as Section Officer 
in the Ministry of Finance , Department of Banking with effect. 
from 1st May 1976 to 31st May 1976 . 

The 22nd May 1976 
No . A - 19011 /51/ Adm / 75 . - The President is pleased to 
appoint Shri C R . Biswas, IAS . as Deputy Secretary in the 
vepartment of Revenue and Banking ( Banking Wing ) with 
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effect from the forenoon of the 17th May 1976 until further 
orders , 


No. A - 19011 / 32 / Adm .72 , - - The President is pleased to 
appoint Shri M . Dandapani, TAS, as Joint Secretary in the 
Department of Revenue and Banking ( Banking Wing ) with 
effect from the forcnoon of the 15th May 1976 , until further 
orders . 

No. A - 19011 / 55 / Adm .76 .- The President is pleased to ap 
point Shri Baldev Singh , IAS, AS Joint Secretary in the De 
partment of Revenue and Banking ( Banking Wing ) with 
effect from the forenoon of the 15th May 1976 until further 
orders , 


PREM KUMAR , Under Secy . 


ment for a further period from 2912 February 1976 (fore 
noon ) until further orders , 

2 . This Department s Notification No . 4 .23015 / 1 / 75 
Admn. Il ( B ) , dated 14th April 1976 is hereby cancelled . 

No. A , 23015 / 1 /75 -Admn. II ( C ) . - - The President is pleased 
to cxtend the ad -hoc appointment of Shri K . L . Wadhwa , 
Economic Investigator in the Ministry of Finance , Depart 
ment of Economic Affairs as Rescurch Olllcer in the same 
Department for a further period from 21st March 1976 
(forenoon ) till a regulur Officer joins whichever is earlier. 

No. A . 23015 / 1 /75 - Admn. II ( D ). – The President is pleased 
10 appoint Shri S . R . Bhardwaj, Economic Investigator in 
the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs to 
olliciate us Research Officer in the same Department on ad hoc 
basis for the period from Ist March 1976 ( forenoon ) to 31st 
March 1976 ( Afternoon ) . 

No. A . 11011 / 1 / 76 - Admn. l. - The Secretary , Ministry of 
Finance, Depariment of Economic Affairs, hereby appoints 
the undermentioned permanent Hindi Translatory to officiate 
as Section Officers (Hindi ) in the same Department, for the 
periods indicated against their names : 

1. Shri B . C . Pant — in an officiating capucity , with effect 
from 28th April 1976 until further orders, 

2. Shri R . K . Sharma - on an ad hoc basis for six months, 
with effect from 28th April 1976 , in the first instancc . 

M . N . MENON , Under Secy. 


DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 

New Delhi , the 2nd April 1976 
No. A . 32011 / 1 / 73 / Admn.I . — The President is pleased to 
extend the appointment of the undermentioned Pcrinancnt 
GI, II officers of the CSSS of the Ministry of Finance Care 
to Grade I of the same service in an officiating capacity in 
the Department of Economic Affairs of the same Ministry 
for the period 28th February 1976 (AN ) to 31st March 
1976 . 

1 . Shri K Kannan . 

2. Shri O . P . Sharvar. 
2. The President is also pleased to appoint Shri S . P . Patni, 
permanent Grade Il officer of CSSS of the Finance Cadre to 
Grade I of the same service in an officiating capacity of the 
Department of Economic Affairs of the same Ministry for 
the period 15th March 1976 to 31st March 1976 ( Both days 
inclusive ) . 

The 14th April 1976 
No, A . 32014 /1 /76 -Admn . II . - The President is pleased to 
appoint the undermentioned oflicers of the Assistants Grade 
of the C . $ . $ . ( of the cadre of the Ministry of Finance ) as Section 
Officer in an officiating capacity in the Department of Economic 
Affairs for further periods as noted against each : 


New Delhi, the 8th April 1976 
No. F . 4 / 1 / 75 - BNP . — The President is pleased to continuç 
the deputation appointment of Shri D . C . Mukherjea ( Per 
manent Mint Master ) as General Manager, Bank Note Press , 
Dewus ( M .P .) , on a regular basis , for a further period of 2 
years from 3rd March 1976 . 

The 12th May 1976 
No. F . 4 / 17 / 73 - BNP . — The President is pleased to extend 
the ad lloc appointment of Shri Lakshma Rao as Chemist 
( Ink ) Grado II in the Bank Note Presy , Dewas ( M . P . ) upto 
31st October 1976 or till the post is filled on a regular basis , 
whichever is earlier , 

L . K . MALHOTRA, Under Secy. 


Sl. No. 


Name 


From 


To 


1 . Shri J . P . Kapoor 
2 . Shri S . S . Badhan 
3 . Shri N . C . Roy Choudhury 


1 - 4 - 1976 
1 - 4 - 1976 
1 - 4 -1976 


30 - 4 - 1976 
30 - 4 - 1976 
7 - 4 - 1976 


- 


- - - 


New Delhi , the 18th May 1976 

CORRIGENDUM 
No. F , PF . / NSO ( 33 ) .- In the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Economic Affairs ) No. F . PF /NSO ( 33 ) , dated the 8th April 
1976 , in second line for the words an officiating Read " a 
substantive " . 


S . SAMPATII NARAYANAN , 

Director ( BUDGET ) 


The 30th April 1976 
No . 32011 / 1 / 73 / Admn. 1. — The President is plça:sed to ex 
tend the appointment of the undermentioned Permanent 
Grade II officers of the CSSS of the Ministry of Finance 
Cadre to Grade I of the same service in an officiating capa 
city in the Department of Economic Affairs of the same 
Ministry for the period 1st April 1976 ( AN ) to 30th April 
1976 . 

1. Shri K , Kannan . 
2 . Shri 0 . P . Sharvar, 
3. Shri S . P . Patni. 

The 5th May 1976 
No . A . 23015 / 1 / 75 - Admn .ll ( A ) . - - The President is pleased 
to extend the ad -hoc appointment of Shri M . M . Saigal, a 
Grade IV Officer of the Indian Economic Service and Re 
Search Officer in the Department of Economic Affairs as 
Senior Research Officer in the same Departinent for a further 
period from 9th April ( Forenoon ) to 30th April 1976 ( after 
noon ) . 

2 . The President is also pleased to appoint Shri M . M . 
Saigal to officiate in grade Ill of Indian Economic Service 
with effect from 9th April 1976 ( forenoon ) to 30th April 
1976 (afternoon ) . 

No . A .23015 / 1 / 75 -Admn .II ( B ). – The President is pleased 
to cxtend the ad -hoc aprointment of Shri K . C . Bhardwaj, 
Economic Investigator in the Ministry of Finance , Department : 
of Economic Affairs as Research Ofliccr in the same Depurt 


BUREAU OF PUBLIC ENTERPRISES 

New Delhi- 110001 , the 27th April 1976 
No. A . 12023 / 16 /74 - Adm . - In continuation of this Minis 
try s Notification of even number dated the 12th March 1976 , 
the President is pleased to appoint Shri M . S . Mani, an 
officer of the Neyveli lignite Corporation Ltd ., and Joint 
Director (Production /Mining ) in the Burcau of Public Enter 
prises , Ministry of Finance to officiate as Deputy Adviser 
( Production ) on acl -hoc basis in the same ollice for a further 
period with ellect from the 1st March 1976 to 31st March 
1976 . 

The 20th May 1976 
No . A . 32014 / 2 / 75 -Adm . In continuance of this Ministry s 
Notification of even number dated the 26th April 1976 , the 
President is pleased to appoint Shri R . D . Gupta , a perma 
nent oflicer of the Assistants Grade of C . S . S . Cadre of the 
Ministry of Finance to officiato as Section Officer in the 
Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance for a fur 
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ther period with cllect from the 1st May 1976 10 3151 May 
1976 . 


Engineer s Grade SB , in the said pool, in 1 substantive capacity , 
with effect from August 1 , 1972 : 


Sr . 


Name 


Present Grade 


No. 


( 2 ) 


The 22nd May 1976 
No, A . 22013 / 2 / 75 -Adm . - In continuation of this Ministry s 
notification of even number dated the 26th April 1976 , the 
President is plcased to appoint Shri Roshan Lal, i perma 
nent Grade II ollicer of CSSS Cadre of the Ministry of Fin 
ance to ofliciate as Grude I officer of CSSS On ad -hoc basis 
in the Bureau of Public Enterprises of this Ministry for a 
iurther period from 1st May 1976 to 31st May 1976 


( 1 ) 
- - - - - 
1 . Shri M . H . Ranadc 

SO /Engineer Grade SC 
2. Shri M , S . Ramachandra Rao SO /Engineer Grade SC 
Shri C . S . Rao , 

SO / Enginçer Grade SD 
Shri S . Venugopalan , SO /Engincer Grade SD 
Shri N . H . Aswani 

SO / Engincer Grade SD 
Shri R . Parthasarathy . S /O /Engincer Grade SD 
7 . Shri M . M . Gupta . . SO /Engineer Grade SC 
8 . Shri II . V . Gangadliariah SO / Engineer Grade SC 
9 , Shri R . G . Nackarni . . SO / Engineer Grado SC 
10 . Shri N , C . Kohli . SO / Engineer Grade SD 
1 . Shri B . K . Bhandari . SO / Engineer Grade SD 
Shri M , M . Yusuf 

SO / Engincer Grade SD 
3 . Shri D . Krishnamurthy SO /Engineer Grade SC 
4 . Slui M . B . Joshi 

SO /Engineer Grade SC 
15 . Shri V . G . Deshpando ; SO / Engineer Grade SC 


CointroN 


No . 4 .22013 / 2 / 75 -Adm . - In continuation of this Ministry s 
Notification of cven number dated the 26th April 1976 , the 
President is pleased to appoint Shri B . R . Oberzii , a perm 
nent Grade II officer of CSSS Cadro of the Ministry of 
Finance to officiate as Grade I officer of CSSS on au - 1100 
basis in the Bureau of Public Enterprises of this Ministry for 
il further period with cffcct from the 1st May 1976 to 31 t 
May 1976 , 


12 . 


S . S. SAMADDER , Under Secy . 


M . PANCHAPPA , Jt . Secy . 


DEPARTMENT OF EXPENDITURE 

New Delhi, thc 51h May 1976 
NO, PFG ( 1249 ) - E .I ( A ) / 76 , — The President is pleased to 
appoint Shri P . C . Subramaniat) , i permanent officer of 
ilie Assistants Gracle of the Central Secretariat Service , Cudic 
of the Ministry ol Finance , lo olliciate IS Section Onicer in 
the Ministry of Finance , Department of Expenditure for 29th 
February 1976 . 


Bombay-400 039, the 3rd May 1976 
No, 20 / 6 ( 2 ) 176 -CCS - The President is pleased to appoint 
Shri V . P . CH opra , a permanent Officer of the Assistant Ad 
ministrative Ollicers Grace ( Rs. 650 - - 960 ) and oillciating 
Junior Adninistrative Grile Ollicer of this Department, as an 
Officer in the Administrative Officers Grade ( Rs. 1100 
1600 ) , in the Directorate of Purchase and Storcs of this 
Department, in an olliciating capacity , with effect from the 
forenoon of April 6 , 1976 , until further orders . 

Shri Chopra relinquished charge of the post in the Junior 
Administrative Officers Grade on the afternoon of April 5 , 
1976 . 


No. PFG / ( 836 ) -EI( A ) 176 . – On attaining the age of 
superannuation Shri O . P . Sharma, a permanent officer of 
Section Officers Grude of Central Secretariat Service and 
Section Officer in the Ministry of Finance , Department of 
Expenditure retired from Government service with effect from 
the afternoon of 30th April 1976 . 

R . L . SUD, Under Secy . 


- - - 


- 


(DEFENCE DIVISION ) 

New Delhi- 11, the 18th May 1976 
No. A . 22012 / 1 / 76 - Estt. 1. -- The President is pleased to an 
point Shri M . L . Aseri, Pt. Section Officer of the C . S . S . 
Cadre of the Ministry of Finance includcil in the Select List 
of Grade I Officers of C . S . S . for 1975 10 officialc in the 
grade I of the service for the period from 1st January 1976 
to 13th April 1976 . 

2 . The President is also pleased to appoint Sh . Ascri, 29 
Assistant Financial Aciviser in the Delence Division of the 
Ministry of Finance , Department of Expenditure from the 
Sane date . 


I No. 5 / 4 (6 ) / 74 -( P ). — The President regrets 10 announce 
the death of Shri Manel Nagesh Nayak , a permanent 
Scientilic Ollicer / Engincer Grade SD of the Bhabha Atomic 
Rescarch Centre , Trombay , Bombay , serving on deputation 
in thc I leavy Water Project, Talcher of this Department as 
a temporary Scientific Ollicer / Engineer Grade SF , on April 
4 , 1976 ( forentoon ) . 

- - - - - - 
No . 20 /6 ( 2 ) / 76 -CCS. — The President is pleased to appoint 
Kum . H . B . Vijayakar , a permanent Officer of the Assistant 
Administrative Officers Grade ( Rs. 650 – 960 ) and official 
jug Administrative Officer - I of this Departncnt, as an officer 
in tlic Administrative Ollicers Grade ( Rs. 1100 - - 1600 ) . in 
the Bhabhu Atomic Research Centre of this Department, in 
an Olliciating capacity , with cllect from the forenvon of 
Tiebruary 20 , 1976 until further orders . 


Kum , Vijayakur relinquished charge of the post of Adni 
nistrative Officer - ) in the Bhabha Atomic Research Centre 
with effect from the forenoon of lebruary 20 , 1976 . 


The 25th May 1976 


No. A . 22013 / 4 / 75 - Estt. - The President is pleased to ap 
point S / Shri Jaswant Lul Sethi and V . Shanmukhappa Perina 
nent Grue ll Officers of the C . S . S . S . of the Ministry of 
Finance Cadre to officiate in Glaic I of the Service for the 
period fron 1st May 1976 to 31st May 1976 . 


No. 20 / 6 ( 2 ) / 76 -CCS . — Shri V . P . Chopra a permanent 
Olñcer of the Assistant Administrative Olicers Grade and 
officiating in the Administrative Ollicci s Grade ( Rs. 1100 
16110) ) in the Bhabha Atomic Research Centre of this De 
partincnt relinquished charge of his post in the latter Grado 
2112 ,1 assuined charge of the post in the Junior Administrative 
Officers Grade , in the same Research Centre , on the fore 
100n of February 20 , 1976 , 


2 . The President is also pleased to appoint the above ten 
tioned officers as Personal Assistants in the Defence Division 
of the Ministry of Finance , Department of Expenditure for 
the aforesaid period . 

J. R . NIM , 
Assistant Financial Adviser ( Estt ) 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Bombay-400039 , the 28th April 1976 
No. 12( 17 )/74 -CEP. The President is pleased to appoint 
the undermentioned Scientific Oficers /Faviers in the Civil 
Engineering Pool in this Department, as Suicntilic Officers/ 


CORRIGENDUM 

The 12th May 1976 
No . 1 / 2 ( 5 ) / 76 - RRC . – For the name of the officer “ A . 
Subbiah " appearing at S . No . 1 of this Department s Notifica 
lion No. 1 / 2 ( 1 ) /75 -RRC , dated December 22 , 1975 read 
“ AL. Subbiah " . 

No. 1 / 2 ( 5 ) : 77 -RRC . - Consequent on his transfer from 
Bhabhia Atom Research Centre , Bonihav to Reuctor Re 
search Centre, Kalpakkam , Shri V . S . Raghunathan , an ofll 
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ciating Scientific Officer / Engineer — Grade SD of Bhabha Shri Padmanabhan relinquished charge of the post of 
Atomic Rescarch Centre , relinquished charge of his post at Deputy Secretary with eifect from May 1, 1976 (FN ) . 
Bombay on the Forenoon of February 2 , 1976 and assumed 
charge of his post at Kalpakkam on the forcioon of February 

The 21st May 1976 
11, 1976 , 

No. 3 / 5 ( 4 ) / 72 - ( P ).. . The President is pleased to appoint 
No. 1 / 2 (5 ) /76 -RRC . - Consequent on the change of head 

Shri D . P . Singh į temporary Scientific Officer / Engineer 
quarter from Madras to Kulpakkam , Dr. T . S . Radhu 

Grade SC of Heavy Water Project, Baroda, as Scientific Officer / 
krishnan , Scientific Officer Grade D relinquished charge of 

Engineer -Grade SD in the same Project with effect from the 
his post at Madras on the afternoon of February 28 , 1976 

forenoon of February 1, 1976 , until further orders . 
at Madras and assumed charge in the same capacity at 

Shri D . P . Singh relinquished charge of the post of Scienti 
Kalpakkam on the Forenoon of March 4 , 1976 , 

fic Officer / Engineer-Grade Sc in the Heavy Water Project , 

Baroda oh the afternoon of January 31 , 1976 . 
The 14th May 1976 

No. 3 / 5 ( 14 ) / 71 - ( P ) . — The President is pleased to appoint 
No . 2 / 5 ( 1 ) / 76 - PP , - The President is pleased to appoint 

Shri M . Y . S . Jagan Mohan Rao , a temporary Scientific 
Dr. Dilip Kumar Jaitly a temporary Scientific Officer /Grade 

Officer / Engineor Grade SC of Heavy Wuter Project, Baroda , 
SC (Medical ) in the Rajasthan Atomic Power Project of 

as Scientific Officer / Engincer Grade SD in the same Project 
this Department as Scientific Ollicer / Grade SD (Medical) , 

with effect from the forenoon of February 1 , 1976 , until fur 
in the same Project in a temporary capacity , with ellect from 

ther orders . 
the forenoon of August 1 , 1975 , until further orders . 

Shri Rao relinquished chargc of the post of Scicntific Offi 
The 17th May 1976 

cer / Engineer Grade SC in the Heavy Water Project, Baroda on 
No . 4 / 5 ( 1 ) / 76 - PP .-- The President is plcased to appoint 

thic afternoon of January 31, 1976 . 
Shri Yennam Yollaiah , as Scicntific Officer / Engincer -Grade 

SUNIL SUD , Under Secy . 
SC in the Madrus Atomic Power Project of this Department, 
in a temporary capacity , with effect from the forcnoon ol 
April 23 , 1976 until further orders, 

Bombay-400 039, the 6th May 1976 
No. 15 / 5 ( 2 ) / 76 - PP . — The President is pleased to appoint 

No. 10 / 6 ( 2 ) / 74 . ( H ) . — The President is pleased to accept 
Shri M . K . Srivastava , a temporary Scientific Officer / Engi 

the resignation of Shri T . K . Chatterjee , Scientific Officer / 
neer - Grade SC in the Narora Atomic Power Project of this 

Engineer Grada SC in the Variable Energy Cyclotron Project, 
Department als Scientific Oficer / Engincer -Grade " SD ", in 

pha Atomic Research Centre of this Department at Cal 
the same Project, in a temporary capacity , with effect from 

cutta with effect from the afternoon of April 26 , 1973 . 
the forenoon of February 1, 1976 until further orders. 

S . SWAMINATHAN , Under Soçy. 
2. Shri Srivastava relinquished churgc of his post in grade 
SC in NAPP in the afternoon of July 31 , 1976 . 
No , 15 /5 (2 )/ 76 -PP. - On their transfer from Power Projocts 

Bombay - 400039, the 6th May 1976 
Engineering Division (PPED ) to Narora Atomic Power Project 

No. 4 / 1 /76 - AMD ( 2 ) The President is pleased to appoint 
(NAPP ) , the following Scientific Ollicers /Engineers relinquished 

tho undermentioned Scientific Officers Grado SC of Atomic 
charge of their posts in Power Projects Engineering Division Minerals Division of this Department to the posts of Scientific 
on the dates shown against each and assumed charge of their 

Officers Grade SD with effect from the dates shown against 
posts in NAPP , in the same grade in a temporary capacity on 

their names , in an officiating capacity until further orders : 
orenoon of the same day : 
SI. Grade in which Date of 

St. No. 
Namo 

Name 

Date 
No. 

working in PPED relinquish 
ment of 1. Dr. Dipica Mukherjee 

1 -2 - 1976 
charge in 2 . Shri V . Ram Prasad 

1 - 2 - 1976 
PPED 3 . Shri R . K . Kuhuli 

1 - 2 - 1976 
S / Shri 

4 . Shri Y . S . Manjunath 

1 - 2 - 1976 
N . N . Kulkurni Scicntific Officer 4 -1-75 (FN ) 5. Shri R . Prahalad Rao 

14 - 2 - 1976 
Engineer-Grado " SF 
2 . T. R . Viswanathan Scientific Officer 5 - 2 -74 ( FN ) 

6 . Shri V . Subramaniam 

1 - 2 - 1976 
Engineer -Grade SE 
3. M . G . Gogato 

Scientific Officer / 4 - 1 - 74 ( FN ) No , 4 / 1 /76 -AMD ( 1 ). - The President is pleased to appoint 
Enginecr-Grade SD 

the undermentioned Scientific Oflicers , Grade SD of the Ato 

Dic Minerals Division of this Department to the posts of 
4 . Y . D . Kshirasagar Scientific Officer 4- 1-74 (FN ) 
Engineer -Grade SC 

Scientific Officers Grade SE with effect froın February 1, 1976 

in an officiating capacity until further orders : 
5. B. C . Dave 

Scientific Officer ) 17 - 1 - 74 ( FN ) 
Engincer-Grade SC 

1. Shri N . K , Dougall, 
2 . Shri Ravi Kaul, 

3 . Shri S . R . Rajderkar. 
2 . The above mentioned Scientific OMccrs /Engincers shall 
continue to hold the charge of their posts in their respective 

C . K . JOSEPH , Director 
grades in NAPP until further orders . 
The 18th May 1976 

CORRIGENDUM 
No . 4 / 5 ( 1 ) / 76 -PP... The President is pleased to appoint 

Bombay -400039, the 7th May 1976 
Shri G . Venkatesan as a Scientific Ollicer / Engineer Grade 
" SD in the Madras Atomic Power Project of this Department, 

No. 5 / 9 / 76 -BARC . - In this Department s notification of 
in a temporary capacity , with effect from the forcnoon of even nuinber dared February 12 , 1976 appeared in Part I 
April 24 , 1976 until further orders . 

Section 2 of Gazette of India dated March 13 , 1976 the 

Grade SE appearing in column 5 thereof may be read AS 
The 191h May 1976 

Grade SI . 
No . 20 / 6 ( 2 ) / 76 -CCS. - The President is pleased to appoint No. 5 / 9 / 76 - BARC , — On reversion from forcign service 
Shri S . Padmanabhan , an Officer of the Indian Administra with the Uranium Coporation of India Ltd . Shri Krishnu 
tive Service ( 1962 ) presently officiating as Deputy Secretary nand Shripad Koopikar, 4 permanent Scientific Officer / Engi 
in this Department as Director , in an officiating capacity , with neer Grade SD2 and Officiating Scientific Officer / Engineer 
effect from the forenoon of May 1, 1976 , until further orders. Grade SE , assumed charge as Scientific Officer /Engineer Grade 
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No . 68 / 1976 ( E . 1 ( G ) ( S 115 ) - The President is pleased to 
SE in the Bhabha Atomic Rescarch Centre of this Department 

illow Shri Satish Kumar, permanent officer of Section Offi . 
with effect from the forenoon of January 9 , 1976 , 

cers Grade of CSS to continue to officiate in Grade I of the 
No. 5 / 26 /71-BARC . - The President is pleased to appoint service with elect from the 22nd February 1976 to 2014 April 
Shri R . C . Katoch , & permanent Secuity Oflicer in the 1976 , 
Bhabha Atomic Research Centre of this Department , s 

2 . The President is also pleased to appoint Shri Satish 
Deputy Chief Security Officer in the same Centre as under : 

Kumar as Under Secretary in the Ministry of Commerce for 
( 1 ) September 22 , 1975 (EN ) 10 Fcbruary 29, 1976 the aforesaid period . 
( AN ) on an ad hoc basis and 

No. 69 / 1976 ( E .I ( G ) ( S - 115 ) . . The President is pleased to 
( 2 ) from the forenoon of March 1, 1976 until further appoint Shri Satish Kumar, an officer officiating in Grade I of 
orders on a regular basis . 

the Central Secretariat Service, as Under Secretary in the 

Ministry of Commerce with effect from the forenoon of the 
The 14th May 1976 

21st April 1976 until further orders . 
No. 5 / 64 / 76 - BARC . - - Major Indra Sinh Raol ( Retired ) , a 

The 11th May 1976 
permutent Security Officer and officiating Depuiy Chief 

No . 70 / 1976 ( A / 19011 / 18 / 76 - F . J ) , Shrimati Seetha 
Securily Oficer in the Bhabha Atomic Research Centre of this 

lakushuni Krishnan , Senior Investigator in the Ministry oť 
Department voluntarily retired from service on the afternoon 

Commerce is appointed to officiate on an lioc basis as Export 
of February 29, 1976 . 

Promotion Officer ( Junior ) in the same Ministry for a period 
S. G , NAIR , Under Secy . of three months withi cffcct from 5th May 1976 . ( FN ) or till 

the post is filled on regular basis , whichever is carlier , 

The 12th May 1976 
Bombay -400039 , the 11th May 1976 

No. 71 / 1976 ( A / 12022 / 7 / 75 -EJ. ) . - - The President is pleas. 
No . 1 / 2 ( 1 )/ 74 - CEP - The President is pleased to appoint 

ed to allow Shri R . K . Anandchahl, Junior Analyst to conti 

alle to officiate as Senior Analyst in the Ministry of Com 
the following Scientific Officers /Engineers in the Civil Engineering 

merce on regular basis with effect from 1st May 1976 . uintil 
Pool of this Department as Scientific Ollicers Engineers 
Grade SC in a substantive capacity against supornumerary 

further orders, 
posts with offcct from August 1 , 1975 : - .. 

The 15th May 1976 
S . No. Name 

Present Post held 

No . 72 / 1976 ( A . 12022 / 17175 -EI) . - - The President is pleas 
- - - -- - - - - - - - - - 

ed to allow Shri Abnash Chander , Section Officer , in this 
1 . Shri R . Sankaralingam 

SD) 

Ministry to continue to officiate as Junior Analyst in the same 

Ministry with effect from the forenoon of 7th May 1976 up 
2 . Shri S . Kannabiran 

SD 

to 30th June 1976 . 
3 . Shri C . V . Subramanian 

SD 
4 . Shri V . Krishnaswamy Raja 

SD 

0 . P . GUPTA , Under Secy . 
5 . Shri S . S . Sundaramurthi 

SD 
6 . Shri S . V . Rajagopal 

New Delhi, the 2014 May 1976 
7 . Shri C . R . Prabhakaran 

No, 22 ( 2 ) - Tar / 74 , - The President is pleased to allow Shri 

B . S . Manrul, Superintendent ( Technical) in the office of the 
The 14th May 1976 

Tariff Commission , Bombay, to continue to officiate as Assis 
No, 5 / 2 ( 3 ) / 76 - ( H ) . — The President is pleased to accept tant Director in that Office , an c hoc basis for a further 

period of two months with effect from 1st May 1976 , or till 
the resignation of Shri N . K . Notani, a temporary Scientific 
Officer / Engincer Orade- S . C . of the Directorate of Estate 

the Tariff Commission is wound up , whichever is carlict. 
Management of this Department with effect from the after 

V , B . SONI, Under Secy. 
noon of April 28 , 1976 , 

- - - - - - - - - - - - 
The 20th May 1976 

MINISTRY OF STEEL & MINES 

(DEPARTMENT OF STEEL ) 
No. 5 / 2 ( 3 ) 176 - ( H ) . - The President is pleased to accept 
the resignation of Shri J . S . Narula , a temporary Scientific 

New Delhi, the 171h May 1976 
Officer / Engineer Grade- SC in the Directorate of Estate 

No. 11 ( 6 ) / 76 - Adm . I ( . ) . The President is pleased to 
Management of this Department with effect from the forcnoon 

appoint Shri Shiv Kumar a permanent Section Officer of the 
of 1st May 1976 , 

C . S . S . ( Central Secretariat Service ) Cadre of Ministry of 
TARLOK SINGH , Under Secy . 

Steel and Mincs (Department of Steel ) to officiale as Deputy 
Director in that Department with effect from 12 - 5 - 1976 to 

30 - 6 - 1976 or until further order whichever is carlier, 
MINISTRY OF COMMERCE 

No. 11 ( 6 ) / 76 - Adni. I (. ) . - The following permanent Assist 

ants of the Central Secretariat Service Cadre of Ministry of 
New Dolhi, the 5th May 1976 

Steel & Mines (Department of Stec ] ) and officiating is Sec 
No. 65 / 1976 ( A / 12023 / 3 / 76 - E . I ) . - The President is pleas 

tion officer in that Department relinquished the charge of 

the office of Section Officer with effect from 30 -4 - 1976 (AN ) . 
ed to appoiot Shri N . K . Sharma, an Accounts Officer in 
the Office of the Chief Pay and Accounts Officer , Department 

1 . Sh . K . C . Uberoi, 
of Supply , New Delhi, to officiate as Assistant Director 

2 . Sh . Rajat Dutta . 
( Accounts ) in the Ministry of Commerce with cffect froni 
The forenoon of the 1st May 1976 , for a period of 6 months , 

No . 11 ( 0 / 76 - Adm . I( ) -- Tho Prosidont is pleased to appoint 
in the first instance , 

the following permanent Assistants of tho Central Secretariat 

Service cadre of Department of Steel to officiate as Section 
The 10th May 1976 

Officers in that Department for the period mentioned against 

their names : 
No . 66 / 1976 ( E . I ( G ) ( K - 17 ) , — The President is pleased to 
appoint Shri K . R . Srinivasan an officer officiating in Grade I 

S .No. Name 
of the Central Secretariat Service , as Under Secretary in the 

From 

To 
Ministry of Commerce with effect from the forcnoon of the 
1st March 1976 , until further orders . 

1 . Shri K . C . Uberoi 

1 - 5 - 76 ( A . N .) 31 - 8 - 76 
2 . Shri Rajat Dutta 

1 - 5 - 76 ( A . N .) 
N , 67 / 1976 ( ET ( G ) ( C . 7 ) - - The President is pleased 

31 - 8 - 76 
to 

3 . Shri V . N . Bhargave 
wppoint Shri C . Krishnan , an officer officiating in Grade I of 

2 - 3 - 76 

30 - 6 - 76 
the Central Secretariat Service 

4 . Shri D . S . Sodhi 
as Deputy Director in the 

2 - 3 - 76 

30 - 6 - 76 
Ministry of Commerce with effect from the forenoon of the 
1st April 1976 , for a period of 6 months in the first instance, 

of unt ;] further order whichever is earlier , 


SD 


V 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 
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( DEPARTMENT OF MINES ) 

The 15th May 1976 
New Delhi, the 18th May 1976 

No . A - 19011 / 10 / 70 - E .IV . — Conserilenl upon his proceed 
No. A - 31014 / 1176 - Estt . — The President is 

ing on deputation to Japan , Shri Sushil Kumar , Development 
pleased to 

Officer ( Engineering ) in the Directorate Gencral of Technical 
appoint Shri K , P , V . Raghavan , a permanent oflicer of the 

Development relinquished charge of that post with effect from 
Assistants ? Grude of the Central Secretariat Service and offi 

5 -5 - 76 ( Afternoon ) . 
ciating as Section Officer in the Department of Mines, sub 
Stantively to the Section Ollicers Gride of the Service in the 

No . 1 - 19012 / 203776 - E .1, — The President is pleased to 
cadre of the Department of Mines with effect from the 7th 

appoint Shri Avtar Singh , P . A . ( C . S . S . S .) Grade II in the 
November , 1974 . 

Directorate General of Technical Development to officiate as 
K . N . BHANOT, Dy. Secy . 

Senior P . A . in the Department of Industrial Developinent, 
Ministry of Industry & Civil Supplies during the period 

from the 4th March , 1976 ( FN ) 10 the 8th May, 1976 
New Delhi, the 20th May 1976 

( AN ) . 
No. A - 31013/ 2 /74 - M .11T / M VI – The President is pleased 

The 18th May 1976 
to confirm the following officers in the grade of Assistant Mineral 

No, A - 42012 / 4 / 76 - E . IV . - On his transfer to the Mono 
Economist ( Intelligence ) in the Indian Burcau of Mines with 

polies and Restrictive Trade Practices Commission as Joint 
effect from the dato showii against each ; - 

Director , Shri V . T . Kosde. Deputy Director ( a grace III 
1 , Shri Y . B . Sammanwar 

20 - 3 - 72 

Oficer of Indian Statistical Scrvicc ) in the Burcau of Indus 
2 . Shri P . W . Mankar 

21 - 2 - 73 trial Costs & Prices rclinquished charge of that post with 
3 . Shri A . P . Deuskar 

21- 2 -73 cllect from 30 - 4 - 76 ( Afternoon ) . 
R . K . NAYAK , Dy. Secy. 

The 19th May 1976 


4 


New Delhi, the 15th May 1976 
No , A - 12022 / 10 / 74 - Estt , The President is pleased to 
appoint Shri T R . Raju , an olllciating Cost Accounts Officer 
in the Geological Survey of India , to officiate as Cost Accounts 
Officer in the scale of Rs. 1100 - 1600 in the Ministry of Sicel 
and Mincs , Department of Mines , on an ad -/ loc basis with 
effect from the forenoon of 12th May , 1976 and until further 
orders , 

N . SUBRAHMONEYAN , Under Secy. 


No. A - 32013 / 4 / 76 - E . IV ( Pt ). — The President is pleased to 
allow the following officers to continue to officiate on an 
ad hoc basis in the grade of Development Officer ( Engineer 
ing ) in the Directorate General of Technical Developinent for 
a further period upto 30 - 9 - 1976 : 

1 . Shri T . Ramasubramanian . 
2 . Shri S . K . Bhatia . · 
3 . Shri M . K , Bancrice . 
4 . Shri K . C . Sharma. 
5 . Shri R . Soundhirarnjan . 
6 . Shri S. K . Ghosh -II. 
7 . Shri Sushil Kumar. 
8 . Shri J . M . Madon . 


MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 
(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) 

New Delhi, the 3011 April 1976 


· No . A . 32015 / 1 /73 - Admn. - Consequent upon his promo 
lion Shri R , S , Rajan , permanent officer in Grade IV of the 
CSS has been appointed to officiate as Section Officer in the 
Department of Heavy Industry with effect from the forencon 
of 17th April, 1976 to 30th April , 1976 . 

JUMKI S. KUMAR , Dy. Secy . 


The 20th May 1976 
No, A . 19011 / 17 / 75 - E . IV . — The President is pleased to 
allow Shri J . P . Sharma, Programme Assistant to continue to 
officiate on an ad hoc lyasis as Programmer in the Directorate 
General of Technical Development for a further period of six 
months with effect froni 17 - 5 - 76 ( Forenoon ) . 

K . SRINIVASAN , Under Secy . 


New Delhi, the 15th May 1976 
No. 1 / 22 / 71 -Admn . Cell ( SC ) . - Shri V . R . Pandit , an Off 
Cer belonging to the Indian Revenue Service ( Income- Tax ) , 
and who was on deputation to the Commission of Inquiry 
on Large Industrial Houses , in its Regional Oficc at Bombay, 
relinquished charge of the post of Director in the said Regi 
anal Office with cffcct from the forcnoon of the 1st April , 
1976 , 


(DEPARTMENT OF CIVII, SUPPLIES AND 

COOPERATION ) 

New Delhi, the 15th May 1976 
No. A . 12011 / 17 / 76 - Estt. -- The President is pleased to 
appoint Shri T . R . Trchan , a permanent Section Officer of the 
cadre of the Department of Civil Supplies and Cooperation , 
Ministry of Industry and Civil Supplics to officiale in Grade 
I of the C . S . S . for the period from the forenoon of 15th 
May , 1976 10 26th June, 1976 ( afternoon ) or till the regular 
incumbent joins, whichever is earlier. 

The President is also pleased to appoint Shri T . R . Trehan 
as Under Secretary in the Department of Civil Supplies and 
Cooperation for the above period . 

The 18th May 1976 
No. P - 39 / 76 - Estt . On transfer from the Planning Con 
mission , Programme Evaluation Organisation , Bhopal, the 
President is pleased to appoint Shri S . S . Rawat, I select list 
Grade Il officer of the Indian Economic Service as Senior 
Research Officer in the Department of Civil Supplies and Co 
operation on ad -hoc basis with ellect from the forenoon of 
29th April , 1976 , till the post is filled on regular basis , 

B . L . GARG , Under Secy . 


2 . The Pinsident is pleased to permit Shri V . R . Pandit to 
retirc from Government service with cffcct from the forenoon 
of the 1st April, 1976 . 

BHARAT BHUSHAN , Under Secy . 


New Delhi, the 19th May 1976 
No. A - 19011 / 3 - 2 / 75 - SSI ( III ) .- - On the recommendation of 
the Union Public Service Commission the President is picas 
ed to appoint Shri Asokeswar Bandyopadhyay as Deputy 
Director ( Electrical ) in the Small Industries Development 
Organisation with effect from foreno011 of the 16th February , 
1976 until further orders , 

2 . Consequent upon the appointment as Deputy Director 
( Electrical) Shri Asokeswar Bandyopadhyay relinquished 
charpe of the post of Assistant Director (Grade 1 ) in the 
Small Industries Service Institute , Cuttack on the afternoon 
of 3rd February, 1976 and assumed charge of the office of 
Deputy Director ( Electrical ) in Development Commission 
( Small Scale Industries ) , New Delhi in thc forenoon of thro 
16th February , 1976 . 

P . K S . IYER , Under Secy . 


(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ) 

New Delhi, the 14th May 1976 
No, A - 19011 / 20 / 75 - E - IV . — The President is pleased to 
Appoint Shri Kulwant Singh as Development Officer ( Engi 
neering ) in the Directorate General of Technical Develop 
ment with effect from the foresoon of 1 - 5 - 76 . 


- 


- - - - 


- - - 
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(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY ) 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 
New Delhi - 110029 , the 19th May 1976 

(DEPARTMENT OF HEALTH ) 
No . 15 / 25 / 73 -NCST / Admn,1 , — The President is pleased 10 

New Delhi, the 31st May 1976 
appoint Shri G , Janaki Ram as Project Coordinator on con 

No. A . 12022 / 1 / 76 -Estt . I. - On his uppointment as Under 
tract basis in the National Committee on Science and Techno 

Secretary in the Ministry of Supply and Rehabilitation , Shri 
logy , Department of Science and Technology with effect 

S , S , Du , relinquished charge of the post of Welfare Officer 
from 27 - 10 - 1975 to 30 - 11 - 1979 or till further 

in the Department of Health with effect from the forenoon of 
orders, whichever, is carlier , 

3rd May, 1976 , 
No. A - 12025 / 29 / 75 - Admin . l. - - The President is plcased to 

No. A .32014 / 9 / 75- Estt. 1. - - In continuation of the Depart 
appoint Shri M . C . Krishna Swamy, a permanent Associate 

ment of Health Notification No . A .32014 / 9 / 75 - Estt . I dated 
Town and Country Planner , of the Town and Country 

171h February , 1976 , the President is pleased to appoint 
Planning Organisation , to the post of Specialist (Human Set 

the following permanent officers of the Section Officers Grade 
tlcments ) in the Environment Division of the Department of 

of the Central Secretariat Service in Gradc- l of that Service 
Science and Technology in the scale of pay of Rs. 1300 - 50 

with ellect from the folenoon of the 1st April, 1976 , until 
1700 with cflect from Ist May, 1976 ( forenoon ) and until 

further orders : -- 
l urther orders. 
S. L . MEHNDIRATTA , Under Secy . 

1. Kum . Suma Subbanna 
2 . Shri Karla Ram 


New Delhi, the 17th May 1976 


No. F . 1 - 106 / 74 - Sur. ] ...- Shri M . I .. Mukherjec, Adminis 
trative Officer , Botanical Survey of Indin on altaining the age 
of superannualion retired from servicc w . e . f . 31st December , 
1975 ( A . N . ) . 

GURBACHAN SINGH , Section Officer ( Spl. ) 


2 . The President is also pleased to appoint Kum , Suma 
Subhanna as Under Secretary in the Department of Family 
Planning and Shri Karta Ram as Deputy Director ( Adminis . 
tration ) in the Directorate General of Health Services with 
ellect from 1st April, 1976 . 

K . SATYANARAYANA , Dy. Secy , 


New Delhi, the 18th May 1976 
No. F . 1-64 / 74 -Sur. 3 ,-- The President is pleused to appoint 
DT. Ramesh Chandra Basu to officiate as Zoologist in thc 
7oological Survey of India in the pay scale of Rs. 700 - 40 % 
900 - EB - 40 - - - 1100 - - 50 - - 1300 with effect from forentoon of 
the 29th April, 1976 . 

P . B . DAS, Section Officer (Spl.) 


New Delhi, the 6th May 1976 
No. 4 .22013 / 72 / 75 - THS. IT. - Consequent on his transfor , 
Dr. A . K , Bhargava , an officer of General Duty Officer , Grade 
II of the Central Health Service relinquished charge of the 
post of Junior Medical Officer under the Indo - Tibet Border 
Police on the afternoon of the 31- 12 - 75 . 

The 18th May 1976 
No. 412026 / 88 /76 - CHS II , The Secretary , Department of 
Health and Family Planning appoints Dr. ( Smt. ) R . Y . Joshi 
to the post of Junior Medical Officer in the Indian Security 
Press Dispensary , Nasik Road , Bombay purely on an ad 
hoc hasis with effect from the forenoon of the 15th March , 
1976 until further Orders. 


BOTANICAL SURVEY OF INDIA 

(CENTRAL OFFICE ) 
Howrah - 711103, the 30th April 1976 
No . BS1 - 66 / 55 /76 - Estt. - Conscqucnt on his appointment to 
the post of Systematic Botanist , Central Circle , Botanical Sur 
vey of India , Allahabad . Dr. V . I. Nair , has relinquished the 
charge of the post of Botanist, Central Circle , Botanical Sur 
vey of India , with effect from the forenoon ot" 25th March , 
1976 . 

J. C . BANERJEE , Accounts Officer, 


No . A .22013 / 81 / 73 -CHSII. - In pursuance of Rule 8 ( 1 ) 
of the Central Health Service Rules , 1966 and of all other 
rowers cnuhling him in this behalf. the President is pleased 
to appoint Dr, Qurcharan Singh , Junior Medical Officer , 
Andaman & Nicobar Islands to the General Duty Officer , 
Gaile I of the Central Health Service and post him retrog 
nectively as Junior E . N . T . Surgcon , GB. Pant Hospital, Port 
Blair , Andaman & Nicobar Islands with effect from the 22nd 
May, 1971, 


No. A . 39013 / 13 / 76 -CHS II. - Consequent on the acceptance 
of his resignation , Dr. V . M . Mathur , an officer of the Gene 
inl Duty Officer, Grade II of the Central Health Service 
relinquished charge of the post of Junior Medical Officer 
under the Post and Telegraph , Rajasthan Circle , Jaipur on 
the afternoon of the 29th March , 1976 . 


Howrah -711103, the 1st May 1976 
No . BST - 66 /71/ 73 - Estt. Consequent on his appointment to 
the post of Systematic Botanist, Eastern Circle , Botanical Sur 
vey of India through UPSC , Shri M . K . V . Rao has relin 
quished the choryc of Botanist in the same Office with effect 
from the forenoon of 11 - 3 -76 . 

J . C . BANERJEE , Accounts Officer , 

for Director- in - Charge 


NO . A . 12026 / 2 ,5 / 76 - CHS II. — The Secrotary . Department of 
Holth and Family Planning appoints Dr. ( Kum . ) Deepali 
Mohania to the post of Press Medical Officer in the Govern 
ment nf India Press . Ring Road purely on an ad - lioc basis 
with effect from the forcnoon of the 22nd April, 1976 until 
further orders, 


Howrah -711103, the 14th May 1976 

CORRIGENDUM 
No . BSI -78 / 3 / ( V ) / 74 - Est1. - - In partial modification of this 
Office notification of oven number dated 1 - 4 -76 , Dr. N , C . 
Mazunder , Officialing in the post of Systematic Botanist, 
Central National Herbarium , Botanical Survey of India 
( Rs, 700 - 1300 ) is confirmed in the post of Curator , Central 
National Herbariui , in the scale of pay of Rs. 650 – 30 % 
740 - 35 - -810 _ % E835 - 881). _ - 40 _ 1000 - ER 40 - - 120 ) 
with effect front 20th March , 1976 . 


The 19th May 1976 
No , A . 12026 /208 / 75 - CHS.I .-- The President is pleased to 
appoint Dr. L ., Sarda . an officer of the Specialist Grade II of 
the Central Health Service working as Lecturer in Biochem 
istry , Moulana Azad Medical Collcge . New Delhi, to the 
Specialists Grade II post of Assistant Professor of Biochem 
istry in Lady Hardingc Medical College and Hospital, New 
Delhi, on an ad -lude basis . with effect from the forenoon of 
Rih April , 1976 until further orders. 

? Dr. L . Sarda relinguished charge of the post of Lecturer 
in Biochemistry in Maulana Azad Medical College , New Delhi 
on the forenoon of the 8th April, 1976 . 

No A . 12026 / 216 / 75 -CHS . I. - -- The President is pleased to 
appoint Dr. (Kum . ) Upkar Ahuja to the post of Lecturer in 
Cardiology , G . R . Pant Hospital, New Delhi on a purely ad 


D . G . MOOKERJEA , Sr . Administrative Officer , 

for Director- in -Charge , B . S . T. 
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hoc basis from the forcnoon of the 5th March , 1976 until 
further orders . 

No. A . J2034 / 222 / 75 -CHS. I. - - The President is pleased to 
appoint Dr. P . Chatterjcc to the post of lecturer in Preven 
tive and Social Medicine, Maulana Azad Medical College , 
New Delhi on 111. cd - hoc basis , with effect from the forc 
noon of the 6th April , 1976 , until further orders . 

No. A . 12026 / 185 / 75 - CHS .1. — The President is pleased to 
appoint Dr. ( Kun . ) S . Thirupuram to the Specialist Grade 
II post or Lecturer in Paediatrics , Maulana Amud Medical 
College, New Delhi on an ad -hoc basis with cffect from the 
forenoon of the 8th July , 1975 , until further orders . 

The 21st May 1976 
No. A . 22013 / 13 / 75 -CHS II . - Consequent on his transfer , 
Dr. K . R . Paul, un oficer of the General Duty Officer , Grado 
IT of the Central Health Service assumed the charge o 
post of Junior Medical Officer jinder the Safdarjang Hospital, 
New Delhi on the forcnoon of the 14 -4 - 1976 . 

R . N . SINHA , Under Secy . 


neral Duty Officer, Grade 


New Delhi, the 24th May 1976 
No . A . 12026 / 154 / 76 -CHSII , — The Secretary , Departments 
of Health and Family Planning appoints Dr, Om Prakush 
Mohawar to the post of Junior Medical Officer in the Central 
Government Health Schenic Organisation , Delhi purely on 
an ad - 1 " basis with effect from the fosenoon of the 8th 
April , 1976 until further orders. 

R . N . TEWARI, Under Secy . 


CCIS Grade of CSS and empanelled for appointmeot in Grade 
I of the Service , to Grade 1 of the C .Ss . for the period noted 
against cach : 

1 . Shri S . S . Bawa - From 19 -4 - 1976 ( 1? .N . ) 10 the after 

noon 3 - 6 - 1976 vice Shri S . N . Sinha . 
2 . Shri Dhuram Prakash - From 8 -4 - 1976 ( A . N . ) to 

6 - 5 - 1976 ( AN ) vice Shri P . K . Mukherji cxpired 
3. Shri O . P . Nayyar - From 17 - 4 - 1976 (AN ) to 

17 - 5 - 1976 (AN ) vice Shri P . I. David . 
4. Shri S, Sęshachari From 17 -4 - 1976 ( F . N .) 1o 

5 - 6 - 1976 (AN ) vice Shri B . D . Sharma. 
5 . Shri R . G . Benerjee - From 17 - 4 - 1976 ( FN ) to 

29 - 5 - 1976 ( AN ) vice Shri Naginder Singh deputed for 

training / leave . 
2 . The President is also pleased to appoint S / Shri S . S . 
Bawa , Dharani Prakash , O . P . Nayyar, S . Seshachari and 
R . G . Banerjee as Under Secrctarics in the Ministry of Agri 
culture and lrrigation ( Department of Agriculturc ) for the 
periods indicated against their names above . 

The 21st May 1976 
No. A , 12026 / 5 / 75 - ESTT . 1, — The President is pleased to 
appoint Shri S . K . Bhalla , Deputy Director in the Depart 
ment of Food , as Deputy Commissioner ( Port Operations and 
Projects ) in the Ministry of Agriculture and Irrigation (De 
partment of Agriculture ) on a temporary basis with cffect 
from the afternoon of 301h April, 1976 , until further orders . 

The 22nd May 1976 
No. 32014 / 1 / 76 - ESTTI. The President is pleased to 
appoint Shri G . L , Katarin , permanent Assistant of C . S . S . 
borne on the cadre of the Department of Agriculture , as offi 
ciating Section Officer on an ad - 110c and temporary basis in 
the Ministry of Agriculture and Irrigation ( Department of 
Agriculture ) with effect from the forenoon of 26 - 4 - 76 to 
10 - 6 -76 ( AN ) or till further orders , whichever is Car 
Jier . 

The 24th May 1976 
No . 12023 / 19 / 74 - E . V . The President is pleased to 
appoint Shri Mangi Lal Rustagi, Senios Instructor, Regional 
Training Centre for Inland Fisherics Oneratives , Agra , as 
Research Investigation Officer ( Inland Fisherics ) in the 
Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agri 
culturc ) in a temporary capacity with cffect from the fore 
Ison of the 2811 April, 1976 , until i urther orders . 

P . U . THOMAS , Under Secy. 


(DEPARTMENT OF FAMILY PLANNING ) 

New Delhi, the 22nd March 1976 
No. L . 16016 / 5 / 75AP. - While proceeding on deputation to 
the United Kingdom on a Colombo Plan Fellowship , Shri 
V . N . Kakar, relinquished the charge as Chief (Media ) in 
the Department of Family Planning on the afternoon of the 
12th March , 1976 . 

G . PANCHAPAKESAN , Under Secy . 


New Delhi, the 20th May 1976 
No. A . 32014 / 1 / 74 - Estt. 1, - In continuation of this Depart 
ment s Nolification No. A . 32014 / 1 / 74 - Estt . , dated the 31st 
December , 1975 , the President is pleased to allow Shri S , C . 
Sood , a permanent Grade IV Officer of C . S . S ., to continue as 
Officiating Section Ollicer in the Ministry of Health and Family 
Planning (Department of Family Planning for a further 
periodh uirlo 24 - 4 - 76 Or till a select list officer becomes avail 
able , whichever is carlier. 

SARWESHWAR JHA , Under Secy . 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE ) 

New Delhi, the 18th May 1976 
No, 12023 / 9 / 76 - E . V . - - The President is pleased to appoint 
Shri Mohan l .al, Assistant Livestock Ollicer , Ministry of Agri 
culture & Irrigation ( Department of Agriculture ) as Assist 
ant Commissioner ( Caille Feed ) in the same Deparlment on 
a Lenporary and ad - hoc basis with cflect from 26 - 3 - 1976 
( Forcnoon ) to 24 - 5 - 1976 ( Allernoon ) vice Shri V . N . 
Sharma , Assistant Commissioner ( Cuttle Feed ) Proceeded on 
leve. 

The 201h May 1976 
No . A . 12026 / 3 / 76 - Estt. 1. - - The President is pleased to 
appoint Shri 1 . J . Suri , Accounts Onicer of the Omce of the 
Accountant General, Comunerce , Works and Miscellaneous, 
New Delhi as Accounts Officer in thc Ministry of Agricul 
ture and Irrigation Department of Agriculture ) on a tempo 
Tarv basis with effect from the forenoon of 1st May, 1976 
until further orders , 


New Delhi, the 19th May 1976 
No . 19 - 145 / 72 - EEJ . - On his selection for the post of 
Director , Indian Grain Storage Institute . Hapur , under the 
Department of Food , Shri B . K . Varma, Senior Entomologist , 
Central Plant Protection Training Jnstitute , Hyderabad , under 
the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage , 
Faridabad . relinquished charge of the post on the afternoon 
of the 17th March , 1976 . 

The 20th May 1976 
No. 12025 / 16 / 71 - EE .II. -- The President is pleased to ap 
point Shri M . R . Dewan . Senior Training Officer ( Engineering ) 
working on ad -hoc basis in Tractor Training & Testing Sta 
tion , Budni as Regional Coordinator , Tractor Training & 
Testing Station . Budni in a temporary capacity with effect 
from 27th April , 1976 ( FN ) until further orders . 

No. A 12026 /49 / 71- EEII. - The President is plcased to 
appoint on officiating promotion Smt. N . P . Ramchandani, 
Assistant Entoniologist , as Plant Quarantine Ohcet ap Plant 
Quarantine and Fumigation Station , Bombay, under lic Direc 
torate of Plant Protection , Quarantinc & Storage , Faridabad , 
in a temporary capacity wie . f , the forenoon of 5th April, 
1976 until further orders , 

The 22nd May 1976 
No. F 19 . 353 / 76 -FEIT - The services of Wg Cdr . C . Rama 
11 :10 ( 4711 F ( P ) , Pilot , Directorate of Agricultural Aviation , 
New Delhi. Are replaced at the disposal of the Ministry of 
Nofence ( Air Headauarters ) with effect front the forenpon 
of 15th March , 1976 . 


No . 12022 / 10 /76 - ESTT .) . — The President is pleased 10 
appoint the following permanent Officers of the Section of 
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No . F . 19 - 355 / 76 -EE .II. — The services of Wg. Cdr, Shri 
Prakash ( 4262 ) - Tech / Eng., Flight Engineer , Directoratc of 
Agricultural Aviation , New Delhi, ulc replaced at the dispo 
sal of the Ministry of Defence ( Air Heudquarters ) with cffect 
from the afternoon of 31st March , 1976 . 

No. F . 5- 9 / 73- EE . II .- - The President is pleased to appoint 
Flt. Lt, G . P . S . sidhu ( 11375 ) F ( P ) Indian Air Force Off 

as Junior Pilot in the Directorate of Agricultural Aviation 
with effect from the forenoon of 19th April, 1976 , on a 
temporary basis , until further orders. 

The 24th May 1976 
No. E . 19 -43 / 76 -EFI. — Shri B . J. Meshram , Extension Oill 
cer ( Farmers Training ) telinguished the charge of the post of 
Extension Officer (FT ) , Directosate of Extension , New Delhi 
to take up new assignment in the People s Action for Deve 
lopment ( India ) on foreign service terins with citect from 
the forenoon of 20 - 2 - 1976 . 

V . KOHI-I, Under Secy . 


Nehru Yuvak Kendra at Visakhapatnam ( Andlira Pradesh ) on 
deputation with effect from the forcnoon of 1 - 5 - 1976 on an 
ad - 110c basis and until further Orders . 

The 15th May 1976 
1 . No . 112- 54 / 75 -NSY -1. — The President is pleased 10 
appoint Shri P . Doraswamy Naidu , as Youth Coordinator, 
Nchou Yuvak Kendra , at Srikakulam (Andhra Pradesh ) on 
deputation with ellcol from the afternoon of 31 - 5 - 1976 on an 
ad -hoc basis until further orders . 

A . C . KAULDHAR , Under Secy . 


( DEPARTMENT OF CULTURE ) 

New Delhi, the 11th May 1976 
No. A - 12026 / 5 / 75 - E & C . - The Secretary to the Government 
Ol India in the Ministry of Education & Social Welfare and 
Culture ( Department of Culture ) hereby appoints Kumari 
Sumun Luthia , permanent Librarian Grade - ll of the Depart 
ment of Culture as Librariun Grade - I , Central Hindi Library 
on an uil-loc basis and in a purely temporary capacity , with . 
eflect from the forenoon of the 1st May, 1976 , and until 
further orders , 

P . S. BALAKRISHNAN , Under Secy . 


(DEPARTMENT OF FOOD ) 

New Delhi, the 20th May 1976 
No . A - 19011 / 4 /72- E - I. — The President is pleased to appoint 
Dr. G . K . Girish , Deputy Director (Storage and Research ) , 
Indian Grain Storage Institute, Hapur as Joint Director ( Stor 
age and Research ) in the Department of Food on purely ad 
hoc basis with cllect from the forenoon of 3rd May , 1976 , 
until further Orders . 

2 . Dr. Girish assumed charge of thc post of Joint Director 
( Storage and Rescarch ) with cffect from the same date . 

No . A - 19011 / 9 /76 - E - 1 . — The President is pleased to appoint 
Shri Navin Kumar, IAS, (Maha : 1969 ) as Private Secretary 
to the Minister of State with effect from the afternoon of the 
12th May, 1976 , until further orders . 

2 . Shri Navin Kumar assumed the charge of the post of 
Private Secretary with effect from the same date . 

S. BANSI, Dy. Secy . 


New Delhi, the 26th April 1976 
No, F .1 -4 / 76 -CAI( 5 ) . - The President is pleased to placc 
the services of Shri O , P , Agarwal, Chief Chemist , National 
Museum , New Delhi, at the disposal of the National Re 
search Laboratory for Conservation of Cultural Property , 
New Delhi, aş Project Officer with effect from tho afternoon 
of the 16th March , 1976 . 

BALDEV MAHAJAN , Under Secy , 


New Delhi, the 19th May 1976 
No, A - 19012 / 36 / 71- E - 1. — The President is pleased to 
appoint Shri K . H . Borkar as Assistant Director ( S & R ) in 
the Department of Food with effect from the forenoon of 
the 29th April , 1976 , until further orders. 

2 . Shri Borkar assumed charge of the post of Assistant 
Director (Storage and Rescatch ) in the ofice of the Deputy 
Director ( Storage and Rescarch ) , Savc Grain Campaign 
Schemc, Regional Office , Patna from the same date . 

U . V . V . L . NARASIMHAM , Under Secy . 


(DEPARTMENT OF IRRIGATION ) 

New Delhi, the 18th May 1976 
No. 5 / 76 - 7 , 5 ( 124 ) / 75 -GB . - - The President is pleased to 
appoint Shri S . C . Nath , Assistant Engincor , Ganga Basin 
Water Resources Organisation as Assistant Executive Enginçer 
in the sainc Organisation in a temporary capacity with effect 
from the afternoon of the 23rd April , 1976 , until further 
orders . 

D . RANGANATHAN , Under Secy. 


ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

New Delhi- 11 , the 29th April 1976 
No, PF / 15 / INK -Aim - 1. — The President is pleased to grant 
Surther extension in service to Shri T . N . Khazanchi, Super 
intending Archacologist , Archaeological Survey of India , 
North -western Circle , Dehra Dun), beyond the age of super 
annuation for a period of one year with effect from the 27th 
April , 1976 . 

The 21st May 1976 
No. PF / 104 / CLS / Adm . 1. – The President is pleased to 
appoint Shri C , L . Suri, Deputy Superintending Archaeologist, 
as Superintending Archaeologist in the Archaeological Survey 
of India in an officialing capacity with effect from the fore 
noon of the 19th April, 1976 and until further orders , 

2 . The promotion of Shri Suri is provisional subject to the 
result of pending writ petitions in the High Court of Bombay 
( Naypur Branch ) . 

3 . The promotion of Sbri C . L . Suri iy on ad - lioc basis 
for the time being. 

The 22nd May 1976 
No , PF / 105 / BMP- Adu - 1 . — The President is pleased to 
appoint Shri B , M . Pande , Deputy Superintending Archaeo 
logist as Superintending Archaeologist, Archaeological Survey 
of India , in all oficiating capucity with ellect from the forenoon 
of the 19th April , 1976 , ant until further order. 

2. The promotion of Shri Pande is provisional subject to 
the result of pending writ petitions in the High Court of 
Bombay (Nagpur Branch ) . 

No. PR /81/ KVR - Adm . - 1.. - The President is pleased to 
appoint Shri K , V . Raman , Deputy Superintending Archaeo 
logistas Superintending Archacologist , in the Archacological 
Survey of India , in an officiating capacity with effea from 
the forenoon of the 19th April, 1976 , and until further 
order . 


MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 

New Delhi, the 5th May 1976 
No. F . 15 - 140 / 38 - E . I . — The President is pleascd 10 grunt ex 
lension of Service to Shri M . I .. Kashyap . officiating Deputy 
Educational Adviser (General ) in the Ministry of Education 
und Social Welfare (Department of Education ) for a further 
period of 2 months with effect from 1 - 5 - 1976 to 30 - 6 - 1976 . 

P . S . SAKUNTALA (MISS ) , Under Secy. 


2 . The promotion of the above mentioned officer is provi. 
sional Subject to the result of pending writ petitions in the 
High Court of Bombay (Nagpur Branch ). 

The 24th May 1976 
No , PF178 / RGP / Adm . 1, — The President is pleased to 
appoint Shri R . G . Pandeya ., Deputy Superintending Archaeo 
logist, as Superintending Archaeologist in thc Archaeological 


New Delhi, the 14th May 1976 
F . No. 112 - 54 /75 -NSY - I. — The President is 
appoint Sliri T . T . Nageswara Rao as Youth , 


pleased to 
Coordinator, 
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Survey of India in an officiating capacity with effect from the No. 13 / 2 / 76 -SPG . – On attaining the age of superannuation , 
forenoon of the 19th April , 1976 and until further orders . 

Shri B . Prasad , a permanent officer of ihe P .S .S . Group B 

ufficiating in the Indian Postal Service Group A retired from 
2 . The promotion of Shri Pandcya is provisional subject to 

service with cllect from the afternoon of 31- 1 - 1976 . 
the result of pending wril petitions in the High Court of 

No . 9 / 35 / 74 -SPA - I. - In continuation of this office Notifi 
Boinbay (Nagpur Branch ) , 

cation of even number dated 5 - 3 - 76 , the P & T Board is pleas 
M , N . DESHPANDE , Director General ed 10 permit Shri D . Dçivasiganani to further officiate in 
Archacological Survey of India G . C . S . Class -II in the post of Deputy Supdt. ( Sorting ) , Madras 
& Ex- officio Jt. Secy. on an U -110c and purely temporary basis in local arrange 

ment for a further period from 1 - 3 - 76 to 14 - 3 - 76 . 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

RAVI PRAKASH , Asstt. Director General 

Posts and Telegraphs 
New Delhi, the 18th May 1976 
No. A . 32013 / 4 / 76 -OC . - The President is pleased to 
appoint Shri A , L . Malhotra , an Oficiatinng Deputy Engineer 

CORRIGENDUM 
in - Charge in the Overseas Communications Serviço, as Engi 

New Delhi- 110001, the 19th May 1976 
neer - in -Charge in the same Department on an ad -hoc basis 
for the period from 24 - 4 - 76 ( FN ) to 30 -6 -76 (AN ) vice Shri No . 3 - 20 / 75 - TF , in the Notification No . 3 - 20 / 75 - TF , dated 
G . A . Patil granted leave . 

thic 31- 3 - 1976 , published in thc Gazette of India ( Part 

] Section 2 ) dated the 17 - 4 - 1976 , the date of ad - /loc pronio 
NUTAN DEVA , Under Secy. tion of Shri D . C . Konar as Assistant General Manager , 

Telecom Factorics , Calcutta , may be read as 16 - 2 - 1976 

( Forenoon ) instead of 16 - 2 - 1976 (Afternoon ) . 
(POSTS AND TELEGRAPHS BOARD ) 
New Delhi - 110001, the 27th March 1976 

The 25th May 1976 
No 29 / 57175 -SPG _ On the expiry of three months notice 

No. 4 - 2 / 76 -TF. - Consequent upon the request of Shri 

M , M . Chavan , Assistant Engineer , Tclecom Factory , Jabal 
of retirement under F . R . 56 , Shri T . N . Mishra , an offlcer 

pur for voluntary retirement and after completion of 30 years 
of Postmasters Service Class - 11 retired from service with 

of service , he is retired from Government servicc w . e .f . 30th 
effect from the afternoon of 2nd March , 1976 . 

April, 1976 ( A / N under Rule 48 of Central Civil Servis 
The 19th May 1976 

Pension Rules . 
No, 4 / 23 / 76 - $ PG . – Kum . Anju Chibber , an officer of the 

E . G . S . SATHYAMOORTHY , Asstt. Director 
Junior Time Scale of Indian Postal Service Class - I at present 

General ( TF ) 
posted as Sr . Supdı. of Post Offices , Sholapur has changed 
her name to Smt. Anju Das Gupta on her marriage . 

New Delhi- 110001, the 19th May 1976 
No. 9 / 4 / 76 - SPG ( Pt. ) . - The P & T Board is pleased 10 
order the appointment of Shri B . M , Talwar in P . S . S . Class 

No . 12 / 1 / 76 -STG . I (IV ) , - 1n continuation of this Buard s 
11 in local arrangement from 1 - 8 -75 to 16 - 3 -76 . 

notification of cven No. dated 11 -2 - 76 , the President is plcas 

od to appoint Shri N . K . Sen , Assistant Engineer of T . E .S . 
2 . This ad - hoc appointment will not bestow on the officer Class II to hold charge in the Senior Time Scale of 1 . E . S . 
any claim for regular appiontment. The service rendered on Class I as a puruly local arrangement in the Telecommunica 
ad -hoc basis in the grade would not count for the purpose of lion Maintenance Region , Calcutta for a further period from 
seniority in the grade and for eligibility for promotion to 1 - 3 - 76 to 31- 5 - 76 Or till the termination of the same, which 
next higher grude. 

ever is earlier . 

Thc 20th May 1976 
No, 6 / 1 /76 -STG . 1 - On satisfactory completion of the probation period , the President is pleased to appoint the following 
officers as temporary Assistant Divisional Engineers Telegraphs in Telegraph Engincering Service Class I from the dates and 
against the posts shown against each and until futthor orders : 
Sl. No. Name of the officer Dato of completion Unit/Station of posting 

Date of assuming 
of probation 

charge 


2 


S /Shri 


1 . Prakash Chandra Gupta 
2 . G . Rajaram . 
3 . Gulbir Singh Bhatia 
4 , S . V , Dharmarai 


17 - 3 - 76 
17 - 3 - 76 
17 - 3 - 76 
17 - 3 - 76 


5 . K , J. Chacko 


17- 3 - 76 


17 - 3 - 76 
17 - 3 - 76 


6 . P . Ganesh 
7. Pawan Kumar Vohra . 
8. Vijai Shanker Srivastava 


17-3- 76 


S . & T . O . Gr. I, TRC , New Delhi. 

18 - 3 - 76 
A . D . E . T . under G . M . T ., Bombay . 

22 - 3 - 76 
S . & T . O . Grude I , T . R . C ., New Delhi, 

26 - 3 - 76 
A . D . E . T ., M / W , Jamshodpur under G . M . 

26 - 3 - 76 
Projects, Calcutta . 
A . D . E . T ., Coaxial Project , New Delhi, 

20 - 3 - 76 
under G . M . P ., New Delhi. 
S , & T . O . Grade I, T , R . C ., New Delhi, 

26 - 3 - 76 
A , D , E , T ., Coaxial Maintenanco , Now 

19 - 3 - 76 
Delhi under R . M . M ., New Delhi. 

(AN ) 
A . D . E . T , Phonos , Tax Installation , Kanpur 

26 - 3 -76 
under Kanpur Tclephone District , 
S . & T . O . Grude I, T . R . C ., New Delhi. 

26 - 3 - 76 
S . & T . O . Grade I, T . R . C . ( ICP ), New Delhi, 

22 - 3 - 76 
A . D . E . T ., Crossbar Expansion , Bhubnoshwar 

29 - 3 - 76 
under G . M . P . , Calcutta . 
A . D . E . T ., Tax Installation , Jammu under 

26 - 3- 76 
G . M . P ., Now Delhi, 
S . & T . O . Gradc I , T . R . C ., New Delhi. 

26 - 3 - 76 
S . & T . O . Grade 1, T . R . C ., (ICP ), New Delhi, 

17 - 3 -76 

(AN ) 
S . C . SACHDEVA , Asstt. Director Gencral ( SGT) 


9 . Dhruv Kumar Agarwal . 
10 . Lachhman Dass . 
11. Ashok Kumar Sinha 


17 - 3 - 76 
17 - 3 - 76 
17 - 3 - 76 


12 . Ram Kumar 


17 - 3 - 76 


13 . Vinoo Goyal 
14 . Balwant 


ci : : 


17- 3 - 76 
17 - 3 - 76 


- - - 


- 


- 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

New Delhi-110001, the 14th May 1976 


try of Tourism and Civil Aviation with effect from the forc 
noon of the 19th April, 1976 until further orders on transfer 
[rom the Department of Agriculture , 

2 . Shri Subramanian is posted as Under Secretary in the 
Department of Tourism with ellect from the sainę date . 

F . C . SUD , Under Socy . 


No . A - 32014 / 4 / 76 - Admn. - The President is pleased 10 
uppoint Shri L . P . Subramanian , E Grade I Officer of the 
Central Sorretariat Service , as Under Secretary in thc Minis 
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New Delhi, the 19th May 1976 
No. RS . I- N ( 7 ) / 76 - - The President is pleased to appoint 
Shri D . G Divgi, Additional Commissioner of Railway Safety , 
Northern Circle , Lucknow to olliciate as Commissioner of 
Railway Safety with effect from 14th April, 1976 until further 
Orders . The Hendquarters of Shri D , G , Divgi as Conmis 
sioner of Railway Safety will be at Lucknow . 

GANGA DAS , Under Sccy . 
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- - - - - - - - - 
all - lloc basis with effect from the forenoon of the 10th May , 
1976 , for a period of six months or till further orders , which 
cver is earlier : 

(i) Shri T. B . Ghanshani 
( ii) Shri P . V . Ramachandaran . 


P . L . GUPTA , Dy. Sccy. 


for Sccy . 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( TRANSPORT WING ) 

New Delbi, the 17th May 1976 
No , ENS ( 52 ) / 74 , - The President is pleased to appoint 
Shri N . P . Rustagi, an ofliccr permanent in the Section Offi 
cers grade of the C . S . S . cadre of the Ministry of Shipping 
and Transport and cmployed as Section Officer in the Trans 
port Wing of the Ministry , as Assistant Chartering Officer 
in the samc Wing of the Ministry with ellect from the after 
noon of the 7th May , 1976 , until further orders ice Shri 
M , L , Jatav, Asstt. Chartering Officer, reverted to his parent 
Deptt. 


MINISTRY OF ENERGY 
(DEPARTMENT OF COAL ) 

New Delhi, the 23rd April 1976 
No . 1 . 32015 / 1 / 75- Adm .I. - In partial modification of this 
Department s Notification of even No . dated the 16th Janu 
ary , 1976 , uke President is pleased to appoint Shri B . P . Mittal, 
a permanent Assistant of the Central Secretariat Service to 
officiate in thc Section Ollicer s grade of the service and as 
Section Officer in the Ministry of Energy (Department of 
Coal ) for the period from 12 -1 - 76 to 8 -4 - 76 . 

R . S. SHIVANI, Under Secy . 


The 18th May 1976 
No. ECS ( 152 ) 75, - Shri Bidhi Chand , an officer permu 
nent in the Assistants Grade of the C . S . S . Cadre of the 
Ministry of Shipping and Transport and employed as Cash 
Officer in the Transport Wing of the Ministry, has been grant 
vd further extension of service for a period of one month 
with cflcct tioni the 1st April , 1976 to the 30th April , 1976 . 


New Delhi, the 14th May 1976 
No. A , 32015 / 1 / 75 - Adm . I.- - Tho President is pleased to up 
point the following permanent Assistants of the Contral Sec 
retariat Service to oficjate in the Section Officer s Grade of 
the Scrvice and as Soction Officers in the Ministry of Energy 
(Department of Coal) on a purely temporary basis for the periods 
shown against each - 


SI. No. Name 


From 


To 


1 . Shri B . L , Sachdeva . 
2 . Shri B . V . Mittal 


10 - 5 -76 
14 -5 - 76 


3 - 7 - 76 
3 - 7 - 76 


The 24th May 1976 
No. EPG ( 9 ) / 76 .- - Secretary , Ministry of Shipping and 
Transport hereby appoints Shri T . Balagopalan Nair , 
Stenographer (Grade Il) of the Cadre of Ministry of Honc 
Affairs and employed as Research Assistant in the Ministry 
of Shipping and Transport Transport Wing ) , as Junior 
Analyst in the Transport Wing of the Ministry with effect from 

141h May , 1976 , to the 9th July , 1976 , rick Shri " T . . 
Devudasan , Junior Analyst, granted leave . 

No. ENS ( 19 ) / 76 . — The President is pleased to appoint Shri 
D . N . Verma, Technical Officer in this Ministry as Assistant 
Shipping Officer in the Ministry of Shipping and Transport 
( Transport Wing ) with cilcct from 1 - 5 - 1976 to 31- 5 - 1976 
vice Shri K , K . Banerjce , Assistant Shipping Officer appointed 
us Shipping Coordination Officer . 

The 25th May 1976 
No . EPT ( 25 ) / 75 . - The President is pleased to appoint 
Shri D , N . Verma, Technical Officer , in the Minisiry of 
Shipping and Transport ( Transport Wing ) as Assistant Char 
terin 

fliccr in the same Wing of the Ministry for a further 
period with effect from 1 - 4 -76 to 30 - 4 -76 . 

INDER JIT MURGAI, Under Socy . 


No. A - 12033 / 2 / 76 - Adm - I. - The President is plcased to 
appoiot Shri R , S , Shivani, a permanent llicer of Gradc I of 
the Central Secretariat Service to officiate in Selection Grude 
of the Service for the period from 14 - 5 - 76 to 3 - 7 - 76 or until 
further ordery , whichever is earlier , 

The President is also pleased to appoint Shri R . S. Shivani 
as Deputy Secretary in the Ministry of Energy (Department 
of Coal ) during the aforesaid period . 

A . N . MUKHERJEE , Under Socy, 


New Delhi, the 17th , May 1976 
No . A . 12033 / 1 / 76 -Adm . 1. — Thc President is pleased 10 
appoint Shri A . N . Mukherjee , a permanent Officer of the 
Section 111cers Gradc of the Central Secretariat Service , 10 
Olliçiate in Grade I of the service for the period from 
14 - 5 - 1976 to 3 - 7 - 1976 or until further orders, whichever is 
carlier. 

The President is also pleased to appoint Shri A . N . 
Mukherjee as Under Secretary in the Ministry of Energy 
(Departmçnt of Coal ) during the aforesaid period . 

R . S, SHIVANI, Dy. Secy . 


New Delhi-110001 , the 25th May 1976 
No. MTE ( 48 ) / 75 -MT. -- The President is pleased to appoint 
Shri D . K . Sanyal, Lecturer in Engineering , Directoralc 01 
Marine Engincering Truining, Calcutta to the post of Deputy 
Director, Marine Engineering Training, Bombay in 4 tempo 
lary capacity for a period of 32 days with effect from the 
13th December, 1975 to 13th January , 1976 (both days in 
clusive ), vice Shri K Kishore granted Icave . 

D . C . AHIR , Under Sccy . 


( DEPARTMENT OF POWER ) 

New Delhi, the 7th May 1976 
No . 60 / 76 . F . 4 / 2 / 75 - Adm . I . - The President is pleased to 
appoint Shri V . B . Prasad , an Assistant Engincor of the Uttar 
Pradesh State Electricity Boud, to the grade of Deputy 
Director / Executive Engineer ( Electrical & Mechanical ) of the 
Central Power Engineering (Group A ) Scrvice , in the Central 
Electricity Authority , in an officiating capacity , with effect 
from the forenoon of the 5th April, 1976 , until further 
orders . 


(ROADS WING ) 
New Delhi, the 19th May 1976 


No. A - 23 ( 42 ) 75 . — The Secretary , Ministry of Shipping and 
Transport hereby appoints the undermentioned members of 
non - gazetted technical staff in the Roads Wing of the Minis 
try of Shipping und Transport to officiatc as Assistant Enyi 
neer ( Civil ) Groun B Gazetted in thc same Ministry on an 


No . 61 / 76 - F ,4 / 1 / 75 -Adm . I . - The President is plcased to 
appoint Shri S . K . Srinivasan , an Asaistant Engineer of the 
Tamil Nadu Electricity Board , to the grade of Assistant Direc 
tor / Assistant Exccutive Engineer ( Electrical & Mechanical ) 
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of the Central Power Engineering (Group A ) Scrvice in the 
Contral Electricity Authority , in an officiating capacity , with 
effect from the forunoon of the 19th April , 1976 , until further 
orders . 

No . 62 / 76 - F . 2 / 21 / 74 -Adm . V / 1 , The President is pleased 
to appoint Shri Ramnununda Mallik , Assistant Engincer, West 
Bengal State Electricity Board , to the grade of Assistant 
Director / Assistant Executive Engineer ( Electrical & Mechani 
cal ) of the Central Power Engineering (Group A ) Service in 
the Central Electricity Authority , in an officiating capacity , 
with effect from the afternoon of the 6th April , 1976 , until 
further orders . 


3 . Shri P . N . Jain , Member (Finance ), P & T Board is 
appointed as Financial Conimissioner , Railways & ex - officio 
Secretary to Government of India in the Ministry of Railways 
with effect from the afternoon of 30th April , 1976 , until 
further orders . 

The 1715 May 1976 
No, ERBI/ 75 / 11 / 7 . — Shri R . S . Hasija , Inspector (Opera 
tional Research ) has been promoted to officiate as Junior 
Research Officer , Economic Cell , Railway Board , with effect 
from the forcnoon of 28 - 4 - 1976 . 

The 18th May 1976 
No . FRBI / 74 / 11 / 12 . — Shri Shadi Lal Bhatia , an Inspectos 
of Police , Delhi Administration , who was working as Scien 
lific Officer ( Intelligence ) , Railway Board , has been relieved 
of his duties with effect from the afternoon of 13 - 4 - 1976 . 

The 20th May 1976 
No. ERB - 1 / 76 / 15 / 4 . — Shri K . N . R . Pillay, Joint Director , 
Establishment is appointed to officiate as Additional Director , 
listablishment, Railway Board with effect from the forenoon 
of 4 - 5 - 1976 . 

A , L . GUPTA , Secy ., Railway Bourd , 

& cx-officio It. Secy . 


No. 63 / 76 - F . 4 / 1 / 75 - Adm . 1. — The President is plcased to 
appoint Shri Shailendra Krishan , an Assistant Engineer of the 
Ultar Pradesh State Electricity Board , to the grade of Assis 
tant Director Assistant Executive Enginees ( Electrical & 
Mechanical ) of the Central Power Engineering (Group A ) 
Service in the Southern Regional Electricity Board under the 
Central Electricity Authority , in an officiating capacity , with 
effect froin the forenoon of the 291h March , 1976 , until further 
orders, 

No. 64 / 76 - F .50 / 18 / 76 -Adm .l . — On attaining the age of 
supcranallation , Shri H . K . Banşul , a permanent officer of the 
grade of Director /Superintending Engineer ( Ordinary Grade ) 
and olllciating in the grade of Deputy Chicf Engineer of the 
Central Power Engineering (Group A ) Service , retired from 
service under the Government of India on the alternoon of 
the 30th April , 1976 . 


New Delhi, the 17th May 1976 
No. 75 / E (GR )] /8 / 3 — The President is pleased to appoint 
the following as Probationers in the Indian Railway Stores 
Service on the Railway and with offect from the date noted 
against cach : 


S . No. Name 


Railway 


Datc of 
joining 


The 20th May 1976 
No. 35 /76 . F . 5 ( 10 ) / 72 -Adm . II .-- The President is pleased 
to appoint Shri N , H . Venkataraman , an officer of Grade - il 
of the CSSS Cadre of Irrigation and Power , to officiate in 
Grade -I of the samc Service , within the Cadre , on purely 
ud -hoc basis , from the 27th January , 1976 to 31st July , 1976 , 
or until further orders , whichever is earlier, 

2 . The President is also pleased to appoint Shri N , H . Ven 
kataraman as Senior Personal Assistant in the Central Water 
Conimission for the said period , 

No. 34 / 76 - F , 5 ( 10 ) /72 - Adm . Il — Tho President is pleased 
to extend thc ud -hoc appointments of the following officers 
of Grade II of the Central Socretariat Stenographers Service 
Cadre of Irrigation & Power , to officiate in Grade 1 of the 
same Service, within the Cadro , for a further period noted 
ugainst cach , or until further orders, whichever is earlier, and 
they will continue to be posted as Senior Personal Assistant 
as under : - - 


S / Shri 
1 . Ravinder Kumar Bhardwaj Northero 

9 - 10 -75 
2 . Manohar Singh 

Central 

30 -9 -75 
3 . Satish Chandra Agnihotri N . E . 

18 - 9 - 75 
4 . Krishna Chandra Trivedi . Eastern 

12- 12 -75 
5 , Asim Kumar Sanyal 

S . E . 

20 - 9 -75 
6 . Mohinder Parlap Juncja . Ne. 

20 -9 -75 ( AN ) 
7 . Ved Prakash Rahoja . N . F . 

18 - 10 - 75 
8 . A , Krishnan Kutty . . S .C . 

7 - 4 - 76 
- - .. . -- - - 
No . 75 E (GR ) 1 / 9 / 2 - The President is pleased to appoint 
the following as Probationer in tho Indian Railway Service 
of Signal Engineers on the Railway and with effect from the 
date noted against gach : - -- 


S . No . Name 


1. Shri Iqbal Singh 


, 


. 


Railway Date of joining 


2. Shri A . R . Srinivasan 


, 


Posting 

Period 
- - - - - - - - - - - - 
Central Electricity 1- 5 -76 to 

Authority . 31 - 7 - 76 
Central Water 1 - 5 - 76 to 

Commission 31- 7 - 76 
Department of 1 - 5 -76 to 
power 

31 - 7 - 76 
Central Water 1 - 5 - 76 to 

Commission . 11 - 6 - 76 
- - - - - - - - - 


3. Shri T. R . Arora 


S .No . Namc 

S /Shri 
1 . P . Ramakrishnan , 
2 . V . Balaram . . 
3 . Mohindor Kumar Seth 
4 . Satish Chandra . 
5. Kapil Dev Sharma . 
6 . R . Parthasarathy . 


4 . Shri Satnam Singh Makkar 


. 
, 
. 
. 
. 


Southern 
S . C . 
Northern 
SE, 
S . E . 
N .F . 


3 -3 - 1976 (AN ) 

4 - 3- 76 
6 - 2 - 76 
17 - 1 - 76 
19 - 4 - 76 
22- 1- 76 


J. D . MEHTANI, Under Secy . 


- - - - 


L 


No. 74 / E (GR ) I / 9 /1 — The President is pleased to appoint 
tho following as Probationer in the Indian Railway Servicc 
of Signal Engineers on the Railway and with cffect from the 
dale noted against cach : 


S . No. Name 


Railway 


Date of join 


ארון 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

New Delhi, the 11th May 1976 
No. ERB -1 / 76 / 4 / 1. — Shri G . P . Warrier, Member, Staff , 
Railway Board & 4Xfhcio Secretary to Governinent of India 
in the Ministry of Railways is appointed as Chairman , Rail 
way Board & (Xlicio Principal Secretary to Government of 
India in thc Ministry of Railways with cffect from the after 
noon of 30th April, 1976 , until further orders . 

2 . Shri V . P . Sawhncy , General Manager , Northern Rail 
WAY is appointed as Meniber , Staff , Railway Board & ex 
officio Secretary to Government of India in the Ministry of 
Railways with cffcct from the forenoon of 1st May, 1976 , 
Linlil further orders . 


S / Shri 
1. B . Krishna Kumar , . 
2 . Gurcharan Dass Bhatia , 
3 . Chandra Pal Verma 
4 . Raj Kumar . . . 
5 . Bhoj Raj . . . 


Southern 
Eastern 
NE, 
N . F . 


15 - 3 -75 
20 - 12 - 74 
20 - 12 - 74 
24 - 1 -75 
15 - 1 - 75 


Eastern 
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- 


- - 


- : : 


- 


- - : 


- 


-- 


. . 


. - 


- - - , 


. , - . 


. - 


. 


- 


- 


- 


- 


+ 


- 


- - - - - 


unpoint Shri 1: 


ariat Service worraimn. ) in the 
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The 19th May, 1976 

The 11th May 1976 
No. 74 / E (GR ) 1/26 / 2 - - The Ministry of Railways are pleasel No. 1 -32014 / 2 / 76 - Adinn . ll. In continuation of this 
to appoint the following reloased Emergency Commissione Ministry s Notificalion No. A - 32014 / 2 / 76 - Adinn . il , dated 
Officers US Assistant Security Officer Assistant Commandant 27th March , 1976 , the President is pleased to continue Shri 
Adjutant ( Class II ) (on probation ) in the Railway Protection S . I ., Datin , to officiate temporarily on ad -hoc basis in the 
T orce /Railway Protection Special Forco . They joined the Section Officer s Grade in Directorate General, All India 
Northern Railway with effect from the date ncted against Radio beyond 71h May , 1976 ( A . N . ) until further orders , 
each 

No . A - 12022 / 6 / 76 - Admn / I . The President is pleased to 

appoint Shri G . Jayaranian , L. A . & A . S . as Financial Adviser 
S .No. 

Date of 

in the rank of Joint Secretary in the Ministry of Inforination 
Appointment 

and Broadcasting , New Delhi with cffcct from thc forenoon of 
. . . ... 

10th May, 1976 . 
S / Shri 
1. Bhavnesh Dutt . . 10 - 2 -75 

The 22nd May 1976 
2 . Arjun Singh Tanwar 

10 - 2 - 75 

No. A - 12026 / 3 /76 - Admn . II . The President is plcased to 

lppoint Shri T . R . Sabharwal, a permanent Grade I Officer 
3 . N , S , Thapa 

27 - 2 - 75 

of the Central Secretariat Service working in the ex - cadre 
4 . P . K . Soni . . . . 10 - 2- 75 

post oſ Deputy Developinent Officer ( Aumn ) in the Dte . 
5 . Harbail Singh Grewal . . . . 24 - 3- 75 General, All India Radio to ofilciate in the Selection Grude 
6 , P . L . Verma 

24 - 2 - 75 

and post him as Deputy Secretary in the Ministry of Infor 

mation & Broadcasting on ad -hoc basis for 60 days with cffect 
7 . O . P . Kaushal 

10 - 2 - 75 

from 101h May , 1976 in the first instance . 
8 , Om Parkash Sharma . 10 - 2 -75 

S. L . AHUJA , Under Secy. 
- - -- - - 

- 
A . L . GUPTA , Secy . 
Rly . Board 

New Delhi- 1 , the 18th May 1976 
No. 502 / 6 / 76 - TV . — The President is pleased to appoint 

Shri P . V . Krishnamoorthy, an officer of the cadre of Station 
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

Director (Selection Grade ) , A . I. R . , to officiate as Deputy 

Director General ( TV ) , A . I. R ., on deputation basis , with 
New Delhi- 1, the 14th May 1976 

effect from April 1, 1975 to March 31, 1976 . 
No , A -32013 / 2 / 76 -Adin. 11 , — The President is pleased to 

The 22nd May 1976 
appoint Shri R . L . Jain , á permanent Grade 1 Officer of the 
Central Secretariat Service to officiate in the Selection Grade No. 303 ( 2 ) / 76 - B ( D ) – The President is pleased to appoint 
and post him as Director ( Personnel ) in the Directorate 

on promotion Shri R . C . Vijay, Deputy Assistant Planning 
Gencral : Doordarshan on an ad -hoc basis for 60 days with Officer Director General, All India Radio ( P & D Unit ) , New 
effect from 21st April, 1976 , in the first instance . 

Delhi lo officiate in the cadre of Station Engineer and to post 
T . R . SABHARWAL, Dy. Socy. 

him as Station Engineer , All India Radio , Bhogalpur with 
effect from the forcnoon of March 29 , 1976 until further 

orders. 
New Delhi-l, the 8th April 1976 

The 24th May 1976 
No. A - 31014 /2 /75 -Admn. II - - The President is pleased to 

No. 303 ( 1 ) / 76 - B ( D ) . — The President is pleased to accept 
appoint the following permanent officers of the Assistant Grade the resignation of Shri Kapil Dev Sharma, an officer of the 
of the Central Secretariat Service and officiating in the Section grade of Assistant Station Engineer and posted as Deputy 
Officers Grade of the Scrvicc ( cadre of Ministry of Information Assistant Planning Officer in the P & D Unit of Director 
und Broadcasting ) substantively to the Section Officers Grade General, All India Radio from Government service with effect 
of the Central Secretariat Service in the cadre of Ministry of from the afternoon of April 17 , 1976 , 
Information and Broadcasting , with ollect from the dates shown 
against their names : - 

No . 303 ( 1 ) 176 - ( D ) . - 01 attaining the age of superan 
nuation , Shri M . H . Karmarkar , Assistant Station Engineer , 

Commercial Broadcasting Service , All India Radio , Bombay 
S . No . Namo 

Office Date front 

retired from service with effect from the afternoon of March 
wliere working which 

31, 1976 . 
appoin 
ted subs 

R . K . GUPTA , Under Secy. 
tantively 
in the 
Section 

New Delhi-1 , the 21st May 1976 
Officers 
Grade 

No. PF / 177 / CIS . On his attaining the age of superan 
nuation . Shri K . G . Nigam , a permanent Grade IT and off 

ciating Grade I officer of the Central Information Service , re 
1 . Shri C .L . Menghnani , DG AIR 

17 - 10 - 72 tired from Government Service on the afternoon of 30th 
2 . Shri S . K . Roy 

Min . of Finance 4 - 1 -73 April , 1976 . 
( Expenditurc ) 

2 . Shri Nigam relinquished charge of the post of Editor , 
3 . Shri A . N , Chibber 

D . A . V . P . 

9 - 1 -73 Publications Division , New Delhi, on the same date . 
4 . Shri Y . R . Sharma 

Pub . Division 16 - 1 - 73 

S . RAMASWAMY , Under Secy . 
5 . Shri S .S . Seth 

DG AIR 

18 - 1 -73 
6 . Shri G . I., Ahuja , 

Main Sectt 

15 - 4 -73 
7 . Shri M . N . Elias 

DG AIR 6 -6 -73 

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 
8 . Shri J. C . Singh . 

R .NI. 16 - 3 - 74 

New Delhi, the 20th March 1976 
9 . Shri K . S . Venkataraman Main Sectt. 

16 - 3 - 74 
10 . Shri Ram Prasad 

P . I . B 

16 - 3 - 74 

No . A - 12013 / 1 / 76 - PBN . — The President is plcased to 

appoint Shri M , P . Patkar, An Officer of the Central Engi 
11 , Shri Kashmiri Lal 

DG AIR 

1 - 5 - 75 

neering Service as Controller of Publications, in the Depart 
12 . Shri P. S. Tokas 

DG AIR 

1 - 8 - 75 ment of Publications with effect from tho forenoon of 6th 
13. Shri K .K . Kapur . . DG AIR 

26 - 9 - 75 March 1976 and until further orders vide Shri R . P . Singh 
14 . Shri O . P . Bhatia . . DAVP 

14 - 10 - 75 transferred , 


- . - . - - 


MIR NASRULLAH , Jt , Secy . 


- 


- 


- 


- . - - - .. - . . 


-- 


- - - 
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MINISTRY OF LABOUR 

The 19th May 1976 
New Delhi, the 5th April 1976 

No. 2 / 34 / 64 - PLO . - Consequent on his perniunent absorp 
No, A -22012 / 1/ 76 -Adm .I (i) . - Shri R . Kụnjithapudam re tion in Modern Bakeries ( India ) Ltd ., New Delhi with effect 
linquished charge of the post of Under Secretary in the from the forenoon of 101h January , 1976 , Shri B . R . Agni 
Ministry of Labour with effect from the forenvon of the 1st diotri, a permanent Selection Grade Labour Officer belonging 
April , 1976 . 

to the Central Pool is deened to have retired from Govern 

dient service with effcct from the afternoon of 9th January , 
No. A - 22012 / 1 / 76 -Adm . I ( ii ) . - - The President is pleased to 

1976 . 
appoint Shri R . Kunjithapudam , a permanent Grade I Officer 
of the Central Secretariat Service , to officiale in the Selection 

The 22nd May 1976 
Grade of the Service from thc 1st April, 1976 to the 30th 
April , 1976 (both days inclusive ) . 

CORRIGENDUM 
The Picsicent is also plsased to appoint Shri R . Kunji 

No, A - 19011 / 28 / 73 - PLO . . . In the notification of the Gov 
thapadam as Deputy Secretary in the Ministry of Labour from ejament of India in the Ministry of Labour No, A - 19011 / 
Ist April , 1976 to the 30th April , 1976 ( both days inclusive ) . 28 / 73 -PLO , Jated the 12th May, 1975 , published in Part 1 , 

Section 2 . of the Gazette of India dated the 31st May , 1975 , 
No. A - 2201211 / 76 - Adm .I ( iii ) . — Shri G . C . Saksena , rc at page 851 , for the words , namely : 
linguisl: cd charge of ihe post of Section Officer in the Minis 
try of Labout with effect from the forenoon of the 1st April , 

" His initial pay will be fixed at the minimum of the 
1976 . 

scale , " 

the following words shall be substituted , namely : 
No. A - 22012 / 1 / 76 - Adm .I ( iv ). — The President is pleased to 

" His initial pay will be fixed according to rules " , 
appoint Shri G , C . Saksepa , a permanent Section Officer of 
the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of 

V . VELAYUDHAN , Under Secy . 
Labour 10 officiale in Grade I of the Service from the 1st 
April, 1976 to the 30th April , 1976 ( both days inclusive ). 


The President is also pleased to appoint Shri G . C . Saksena 
as Under Secretary in the Ministry of Labour from the is 
April , 1976 to the 30th April , 1976 . 

S . S . SAHASRANAMAN , Dy. Secy . 


New Delhi- 110001, the 25th May 1976 
No . A -32013 / 1 / 76 -MI -- The President is pleased to appoint 
Shri S . K . Biswas Gupta , a permanent Deputy Director 
of Mines Safety ( Electrical ) 10 officiate as Joint Director of 
Mines Safety ( Electrical ) On ad - roc basis with effect from the 
forenoon of the 1st February , 1976 , until further orders . 

J . C . SAXENA , Under Secy . 


New Delhi, the 15th April 1976 
No. A -32013 /6 / 75 - Adm . I. - Shri R . P . Narula , a perma 
nent Section Officer of the Central Secretariat Service Cadre 
of the Ministry of Labour , appointed to officiate i11 Grade I 
of the Service, is posted as Under Secretary in the Ministry 
of Labour with effect from the forenoon of the 1st April , 
1976 until further orders . 

The 29th April 1976 
No. A . 32013 /9 / 74 - Adm .I. . - Shri N . P . Dule , a permanent 
Omlcer of Selection Grade of the Central Secretariat Serviço 
and was working as Secretary in the Ministry of Labour, was 
permitted to retire from Goveroment service with effect from 
the afternoon of the 31st March , 1976 , vide Cabinet Secre . 
tariat, Department of Personnel and AR . Notification No. 
1 . 3 / 1 / 76 - CS ( I ) , dated the 21st April , 1976 . 


New Delhi- 110001, the 26th May 1976 
NO, A - 12029 / 1 / 75 - M . V . - - In supersession of this Ministry s 
Notification No, A - 12029 / 1 /75 -MV. dated the 17th Febru 
ary , 1976 Shri G . C . L . Tiwari, Labour Enforcement Officer 
( Central ) Assumed charge of the post of Welfare Adminis 
trator . Bangalore (Karnataka ) under the Limestone and Dolo . 
mite Mines Labour Welfare Organisation , Bangalore , Karna 
taka , with effect from the 1st December , 1975 . 

C . R . NM , Under Secy . 


No, A . 24012 / 5 / 76 - Adm . I . - Shri P . R , Nayar , A perma 
nent Grade 1 Officer of the Central Secretariat Servicc who 
was officiating in Selection Grade of the Service and was 
working as a Deputy Secretary in the Directorate -General of 
Employment and Training (Ministry of Labour ) was permitted 
to retire from Government service with effect from the 
afternoon of the 31st March , 1976 , vide Cabinet Secretariat, 
Department of Personnel and Administrative Reforms Noti 
fication No . F . 3 / 1 / 76 -CS ( I ) , dated the 21st April, 1976 . 

R . KUNJITHAPADAM , Dy. Secy . 


New Delhi, the 20th May 1976 
No . DGET- 26 / 373 / 75 -Adm . I. - The President is pleased to 
extend the period of Ad -hoc appointment of Shri Sachchida 
nanda Ray , Assistant Director of Training, Central Staff 
Training and Research Institute , Calculta under the Directorate 
General of Employment and Training , Ministry of Labour 
lipto 31 -8 -1976 or till the post is filled on regular basis which 
ever is earlier , 


No. DGET - 26 / 372 ( A ) / 74 - 76 - Adm . I. — The President is 
pleased to extend the period of ad -hoc appointment of Shri 
N . S . Amin . Assistant Director of Training, in the Directo . . 
rate General of Employment and Training, Ministry of 
Labour upto 31 - 8 - 76 or till the post is filled on regular basis , 
whichever is earlier . 


New Delhi , the 6th May 1976 
No. A - 22012 / 1 / 76 -Adm .I — Shri R . Kunjithapadam relin 
muished charge of the post of Deputy Secretary with effect 
from the forenoon of the 1st May, 1976 and assumed charge 
of the post of Under Secrctary in this Ministry with effect 
from the forenoon of the same date . 


R . P . GUPTA , Under Secy. 


MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

(DEPARTMENT OF REHABILITATION ) 


A . Deb , Dy. Secy. 


New Delhi, the 18th May 1976 
No. 62 / 6 / 49 - PLO . - Consequent on his permanent absorp 
tion in the Food Corporation of India with effect from the 
forenoon of 27th March , 1976 . Shri M , S . Vaswani, a pornia 
rent Selection Grade Labour Officer belonging to the Central 
Pool, is deemed to have retired from Government Service with 
ellect from the afternoon on 25th March , 1976 . 


New Delhi- 110011, the 12th May 1976 
No, A . 32014 / 1 / 76 - Adm . 1, — The President is pleased to 
appoint Shri N . C . Chopra a permanent officer of the Assist 
ants Grade of the Central Secretariat Service to officiate in 
the Section Officer s * Grade of the Service in the Department 
of Rehabilitation , Ministry of Supply and Rehabilitation for 
a pariod of 55 days with effect from the 8th March . 1976 
to the 1st of May , 1976 . 
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The 17th May 1976 

Section Officers Grade of the Central Secretariat Service and 
No . A . 19013 / 1 / 75 -Adm .J .--- The President is pleased to 

Shri Satya Pal, a permanent Officer of the Selection Grade 
appoint Shri J. K , Ahluwalia , a permanent officer of Grade 

of the Central Secretariat Stenographers Service as Desk 
I of the Central Secretariat Service and Joint Director in the 

Officers with effect from 18th May , 1976 until further 
Department of Rehabilitation , Ministry of Supply and Rehabi 

orders . 
litation , to officiate in the Sclection Grade of the Service from 

S . L . MEDIRATTA , Under Sccy , 
1 - 4 - 1976 to 30 -6 - 1976 . 


2 . The President is also pleased to appoint Shri Alluwalia 
as Deputy Secretary in the Department of Rehabilitation 
Ministry of Supply and Rehabilitation for the aforosáid 
period. 

The 18th May 1976 
No. A - 60011 / 6 / 76 -Admi( ii ) . - The President is pleased to 
appoint Shri N . M . Wadhwani, a permanent Officer of the 


( SETTLEMENT WING ) 

New Delhi- 110011, the 18th May 1976 
No. 1 , 38017 ( 1 ) /Admin /GZ / SW / 75 . — Shri H . K . Dhawan , 
Assistant Settlement Officer in the Settlement Wing was re 
tired from service on the afternoon of ilth December, 1975 . 

D . N . ASIJA , Ji. Director 
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